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....come dalla 


Le cassette SONY 
consentono 
una riproduzione 

fedelissima 
del suono originale. 

Esse sono 
disponibili in 4 
versioni: tipo 

standard a basso _ 

rumore (low-noise), 
tipo HF per riproduzioni 
musicali, tipo «Cromo» e 
La durata delle cassette 




tipo .«Ferri-Cromo», 
varia fra 60 e 120 minuti 


CASSETTA 
A BASSO 
RUMORE: 

di tipo Standard adatta 
alle registrazioni normali. 

• C 60 - 60 minuti 

• C 90 - 90 minuti 

• C 120 - 120 minuti 


CASSETTA AL CROMO: 


consente riproduzioni di qualità simile a quelle otte¬ 
nute con nastri a bobina. Il biossido di cromo è il 
materiale ideale per ottenere prestazioni elevate e ren¬ 
de questa cassetta adatta a registrazioni e riproduzioni 
musicali. La riproduzione delle frequenze acute è 
semplicemente eccezionale. 

• C 60 CR - 60 minuti • C 90 CR - 90 minuti 


CASSETTA HF: 


per registrazioni musicali. 
Consente una riproduzione 
fedelissima delle alte 
e medie frequenze. 
Particolarmente adatta 
anche per registrazioni 
della FM stereo. 

• C 60 HF - 60 minuti 

• C 90 HF - 90 minuti 


CASSETTA AL FERRI-CROMO: 

il nastro di questa cassetta è a doppio strato allo 
scopo di assicurare una qualità di riproduzione finora 
mai ottenuta. Acuti purissimi sono ottenuti a mezzo 
di strali sovrapposti di biossido di cromo (1 micron 
in totale). I bassi e i medi sono realizzati con strati 
di ossido di ferro (5 micron in. totale). 

Il risultato finale è quindi la riproduzione del suono 
ricca in ogni sua componente. 


,-. t-i- 


IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 


IN ITALIA 


• C 120 HF - 120 minuti • C 60 FeCr - 60 minuti • C 90 FeCr - 90 minuti 


E 1 RIVENDITORI PIU' QUALIFICATI 


JCE - 























































































































































































QUESTO MESE 



computers e mutande 



L’orologio digitale segnava le 2 di notte (o di mattina) ma i quattro nevrotici e 
indispettiti programmatori ormai non lo guardavano più. In una sala tinta di un verdolino 
ospitaliere, ricca di posterà strani che tentavano senza molto successo di umanizzarla, 
si stringevano attorno al pannello di un microprocessore dal comportamento ambiguo, 
anomalo. 

“Torniamo a fare il punto” disse lo stanco Cicerchia detto “capo” essendo il più 
anziano del gruppo. Si passava le dita tra i capelli radi per assicurarsi che almeno 
quei pochi gli fossero rimasti. “Abbiamo 1802 chip, e ciascuno supporta 16 bits (due bytes) 

16 registri: i registri sono numerati da RO ad RF con un sistema normalizzato esadecimale.’.’. 

“Capo mettiamola giù dura” intervenne la dottoressa Gamba detta “bellagamba” 
per i suoi attributi articolari piegando la testa di lato. Era un suo vezzo che però 
serviva a mettere in luce la chioma dorata e rilucente. “Diciamo che sino ad ora non ci 
abbiamo capito niente, che il C-Mos dà i numeri, noi anche, e tutto finisce. 
Non comprendo perché dovremmo ostinarci a . . .” 

Intervenne “son piccin cornuto e bruno” al secolo perito industriale Canizzaro, 
siddetto per una sua disavventura coniugale e per essere ricoperto di pelame nero: 
“Capo” affermò con la voce di baritono che scaturiva dal suo metro e sessanta 
di traccagnotto “mi sento di garantire che il 1802 è buono, 'orca, l’ho provato, 
non facciamo scherzi!” ^ 

“Beh, meglio allora” ribattè la bionda dallo sguardo ceruleo “io voglio andarmene a letto . 
“Sola” Azzardò il piccin cornuto e bruno. “Non certo con una specie di Schnautzer 
nano come lei” trafisse la bellagamba. NeH’aria crepitavano diecimila scintille. 
Stava per piovere. 

“Secondo me” borbottò un certo Dominici detto “il secchione” che appunto 
godeva fama di esperto ed in un certo modo la confermava con lo spessore 
dei suoi occhiali “ il difetto risiede nel registro D. Se noi programmiamo 81, R1-0 
deve risultare spostato sul D, non appena II processore segue le istruzioni, invece 
non succede niente . . .„ 

“Ma piantatela quattrocchi” sibilò il quinto del gruppo, un allampanato filosofo dalla faccia 
di vecchio-ragazzo comunemente detto “l’antipatico” anche perché faceva continuamente 
sfoggio di citazioni latine e greche. “Più parli più confondi, come avrebbe detto 
Seneca; arcum esse multarum imaginum solis confusiones . . .” 

“Piantala tu, prete!” Ribattè seccamente quattrocchi. 

“Uhuuuu . . .” sbadigliò rumorosamente la bellezza bionda. 

Tutti fissarono il dannato pannello con il microcomputer che non voleva funzionare: 
chi accigliato, chi con aria offesa, chi semplicemente seccato. 

Si aprì la porta in fondo alla sala verdina e un tizio della manutenzione si 
fece avanti spingendo un cumulo di segatura umida con una specie di rastrello. 
Vestiva in tuta grigia e recava sulle scapole la scritta “Brillo Pulizie”. 

L’ingresso fu del tutto ignorato. 

“Quando 64 istruzioni sono state prese in carico” sospirò quattrocchi, N2 deve 
essere nella situazione MREAD, quindi prevenire lo switch del TPB”. 

“Ma non lo fa” precisò il capo maltrattando i residui di peluria cranica “manco si sogna”, 
“to sogno già capo” fece la bellagamba tutta languida non senza trascurar d’esibire 

la bella curva dei fianchi che si stava massaggiando “ho un sonno. 

“Pulcherrima . . cercò di eSordre l’antipatico, ma il piccin cornuto e bruno gli 
diede sulla vocetta stridula coprendola con la sua cupa e rimbombante: “a me, capo, 
sembra che questa macchina vada meglb quando la bellag . . . insomma la dottoressa 
Gamba si allontana Non so perché; sarà gelosa!” 
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“L’ho notato anch’io” fece quasi eco il secchione pulendo gli occhiali spessi. Un lampo 
rosso brillò lunghe le vetrate e si udì rotolare un tuono lungo e minaccioso. 
“Ah l’avete con mè” sbottò la bella bionda dalle gambe affusolate “tra poco direte 
che porto jella E allora posso anche andarmene, meno male! Che vantaggio 
abbandonare questa compagnia, con rispetto capo” ruotò in giro uno sguardo di 
cielo ma carico di disprezzo. 

“Rgurarsi, tirar mattina con uno che parla come un prete scemo, un rotolo di 
pelame e quello con i periscopi li; poi non c’è neanche da bere . . .” Dominici, 
l’uomo dai periscopi che non se l’era presa, estrasse da sotto il tavolo una lattina 
di Coca Cola e la porse all’Imbronciata dottoressa che però la respinse: “la beva lei” 
spiegò l’orochiomata “questa sarebbe un’ora da champagne, come Dio comanda!” 
“Mpff” masticò il capo “d voleva anche la discussione ora . . .” 

I cinque cupi si rituffarono a meditare ed il filosofo buttò là: “ad huius vitae studium 
meditati illi sunt qui ferentur labores . . .” Nessuno gli diede retta. 

“Ocché ’un funzionaa?” La voce dell’addetto alle pulizie stracciò l’atmosfera di 
concentrazione. “Ocché gli tocca di grigiaa?” Continuò. 

Died occhi grevi di sonno ed un poco arrossati lo guardarono trud. “Scusi, d 
mancava anche lei” sospirò il capo grattandosi la fronte altissima “Comunque, no, 
non funziona, quindi per favore pensi al suo lavoro e dica se dobbiamo alzare 
i piedi. Non disturbiamoci a vicenda”. 

“Oh queU’omo” disse piccato il tizio in tuta dopo aver squadrato, misurato, avviluppato 
e radiografato con lo sguardo la Gamba “e volevo solo aiutare, la creda. Giusto, 
a dascuno il sù lavoro: il mi lo facdo, starem a vedere se gli riesce il loro!” 
si diede a sparpagliare nuovamente la segatura con vigore. 

Intervenne il filosofo con aria mordace: “ha, così lei saprebbe dov’è il guasto! 
I^ne, lo dica, lo dica che d facciamo quattro risate . . .” 

“Gli è semplice, sor steccone” rispose il pulitore appoggiato al suo attrezzo 
“la dica alla biondina” indicò la bellagamba “di togliersi le mutande, e la vedrà 
se funziona, la macchina!” 

La frase cadde come una bomba 

I ricercatori sussultarono come punti da trecentomila dmid. Un lampo giallo 
sembrò sottolineare l’istante drammatico. 

“Mmmm, marna, lei scherza?” Tartagliò la dottoressa “cocos’è un maniaco? Cosa 
c’entrano le mie mu, muuu . . .” non riusdva a completare la parda. 

“C’entrano c’entrano” affermò pacato l’uomo “la si tolga il collante, tutto, e la vedrà 
che a cosce nude si sistema il difetto!” 

“Accidenti” Esplose piccin curnuto e bruno col suo vodone “anche il matto d vdeva, 
stanotte” fece un passo minaccioso brandendo una chiave da quattordici. “E la si calmi” 
r^licò tuta grigia pur arretrando “ocché, mondo ’ane, m’avevan detto che voialtri 
glieravate un po tocchi, ma ’un credevo che . . .” 

II capo era l’unico rimasto calmo, pensoso: “mutande ha detto? Collant? e può 
spiegare perché?” 

“Semplicee,” borbottò il pulitore “la mi moglie che l’è brutta come il dimonio e ha 
le gambe che pare un fantino, nel sù turno quando passava innanzi alle macchine 
le faceva ingrullire. Poi, un giorno che l’era senza mutande, si scoperse che ogni 
cosa l’andava per benino. Si vede che a codeste” battè l’indice sul pannello 
“gli piacdon vedere le ’ose al naturale!” 

Lo spirito di Linch caracollò neH’aria, agitando corda e sego. 

“Ahhh, già” affermò il capo come colto dall’ispirazione, “proviamo dottoressa, proviamo; 
vada di là e si tolga mmm . . . quella roba li.” 

“Addio” affermò il secchione, anche il capo è partito. Esaurimento.” 

“Dica” sfidò la bellagamba, “capo, le è saltata una rotella? Era paonazza “io non mi 
tolgo nulla per sua norma” ora strillava “e telefono al 113 se qualcuno insistei” 
Calmo, il capo chiese: “senta, di che materiaie sono fatti i suoi indumenti intimi?” 
Bellagarnba lo fulminò con io sguardo “e a iei che gliene frega?” Paziente ii capo 

obbiettò “non è cortese rispondere a una domanda con un’aitra. Mi dica su. 

La dottoressa sembrava suli’orio di un coiiasso, farfugliò “ma cosa ne sò. 
Orlon, Nylon, poliestere, queila roba iì insomma; ma cha cavolo . . .“ Il secchione 
aveva afferrato a sua volta: “già! L’aria è secca, sta per piovere, il microprocessore 
ha l’ingresso ad alta impedenza essendo MOS, quindi raccoglie l’elettricità statica 
e ie memorie saitano . . .” 

“Appunto” concesse ii capo. “Si vada a togliere queiie benedette mutande signorina”. 
Tossì per nascondere i’imbarazzo “sono praticamente dei generatori di impulsi 
ad aita tensione”. 

La beilagamba si aiiontanò. Tornando, ancheggiava, rassicurata 
Il microprocessore iniziò subito ad ubbidire agli ordini. 

L’uomo delle pulizie, dimenticato dal gruppo che finalmente vedeva una soluzione 
agli insuccessi, riprese ii suo lavoro, non senza affermare con aria saputa “ovvia, 
quando la donna si smutanda, male ’un và . . .!” 

giannì brazioli 
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MATERIALI PER ANTIFURTO ED AUTOMATISMI IN GENERE 

R 27/70 - V.F.O. per apparati Cfe sintetizzati con sintesi 37,600 MHz, per sintesi diversa 

comunicare la sintesi oppure marca e tipo di baracchino sul quale si vuole ap¬ 
plicare il V.F.O. che sarà tarato sulla frequenza voluta L. 28.000 -|- s.s. 

151/E - Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi magnetici senza comandi 

curva equalizzazione R.I.A.A. ^ 1 DB - bilanciamento canali 2 DB - rapporto 
S/N migliore di 80 DB - sensibilità 2/3 mV. Alimentazione 12 V o più varian¬ 
do la resistenza di caduta. Dimensioni mm. 80 x 50 L. 5.800 -f s.s. 

151/T - Controllo di toni attivo mono, esaltazione ed attenuazione 20 DB da 20 a 

20000 Hz max. segnale input 50 mV per max. out 400 mV RMS - Abbinando 
due di detto articolo al 151/E è componibile un ottimo preamplificatore ste¬ 
reo a comandi totalmente separati L. 5.800 + s.s. 

151/50 - Amplificatore finale 50 Watt RMS con segnale ingresso 250 mV alimentazio¬ 
ne 50 V L. 16.500 -F s.s. 




ALTOPARLANTI 

PER 

H F 



Diam. 

Frequenza 

Ris. 

Watt. 

Tipo 


156 B1 

130 

800/10000 

— 

20 

Middle norm. 

L. 7.200 + s.s. 

156 E 

385 

30/6000 

32 

80 

Woofer norm. 

L. 54.000 + s.s. 

156 F 

460 

20/4000 

25 

80 

Woofer norm. 

L. 69.000 + s.s. 

156 FI 

460 

20/4000 

25 

80 

Woofer bicon. 

L. 85.000 + s.s. 

156 H 

320 

40/8000 

55 

30 

Woofer norm. 

L. 23.800 -t- s.s. 

156 HI 

320 

40/7000 

48 

30 

Woofer bicon. 

L. 25.600 -f- s.s. 

156 H2 

320 

40/6000 

43 

40 

Woofer bicon. 

L. 29.500 + S.S. 

156 1 

320 

50/7500 

60 

25 

Woofer norm. 

L. 12.800 + S.S. 

156 L 

270 

55/9000 

65 

15 

Woofer bicon. 

L. 9.500 -F S.S. 

156 M 

270 

60/8000 

70 

15 

Woofer norm. 

L. 8.200 -F S.S. 

156 N 

210 

65/10000 

80 

10 

Woofer bicon. 

L. 4.200 -F S.S. 

156 0 

210 

60/9000 

75 

10 

Woofer norm. 

L. 3.500 + s.s. 

156 P 

240x180 

50/9000 

70 

12 

Middle ellitt. 

L. 3.500 -F s.s. 

156 R 

160 

180/13000 

160 

6 

Middle norm. 

L. 2.200 + s.s. 



TWEETER BLINDAT 

1 


156 T 

130 ’ 

2000/20000 


20 

Cono esponenz. 

L. 4.900 -F s.s. 

156 U 

100 

1500/19000 


12 

Cono bloccato 

L. 2.200 -F s.s. 

156 V 

80 

1000/17500 


8 

Cono bloccato 

L. 1.800 -F s.s. 

156 Z 

10x10 

2000/22000 


15 

Blindato MS 

L. 8.350 -F s.s. 

156 ZI 

88x88 

2000/18000 


15 

Blindato MS 

L. 6.000 -F s.s. 

156 Z2 

110 

2000/20000 


30 

Blindato MS 

L. 9.800 -F s.s. 


SOSPENSIONE PNEUMATICA 


155 XA 

125 

40/18000 

40 

10 

Pneumatico 

L. 7.900 -F S.S. 

156 XB 

130 

40/14000 

42 

12 

Pneum. Blindato 

L. 8.350 -F s.s. 

156 XC 

200 

35/6000 

38 

16 

Pneumatico 

L. 11.800 -F s.s. 

156 XD 

250 

20/6000 

25 

20 

Pneumatico 

L. 17.800 -F s.s. 

156 XD1 

265 

20/3000 

22 

40 

Pneumatico 

L. 22.600 + s.s. 

156 XE 

170 

20/6000 

30 

15 

Pneumatico 

L. 9.400 + s.s. 

156 XL 

320 

20/3000 

22 

50 

Pneumatico 

L. 36.000 + s.s. 


VISITATECI O INTERPELLATECI 

TROVERETE: transistore, circuiti integrati, interruttori, commutatori, dissipatori, portafusibili: spinotti, 
jack. Din, giapponesi; boccole, bocchettoni, manopole, variabili, impedenze, zoccoli, contenitori, nonché 
materiale per antifurto come: contatti a vibrazione, magnetici, relè dì ogni tipo e tutto quanto attinente 
all'elettronica. 
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31 P 
31 0 
153 H 
153 L 


153 N 
156 G 
156 Gl 


158 A 
158 AG 

158 CD 
158 D 
158 F 
158 I 
158 1/30 
158 M 
158 N 
158 N2 
158 0 

158 Q 
158 Q1 
158 2x13 
158 2x15 
158/16 
158/13 
158/30 
158/184 
158/304 


STRUMENTI DI TIPO ECONOMICO 

- Filtro Cross-Over per 30/50 Watt 3 vie 12 DB per ottava 4 oppure 8 OHM 

- Filtro come il precedente ma solo a due vie 

- Giradischi profesisonale BSR Mod. C 117 cambiadischi automatico 

- Piastra giradischi automatica senza cambiadischi modello ad alto livello 
professionale 

senza testina 

con testina piezo o ceramica 
con testina magnetica 

- Mobile completo di coperchio per il perfetto inserimento di tutti i modelli di 
piastre giradischi BSR sopra esposti 

- Serie tre altoparlanti per complessivi 30 Watt - Woofer 0 270 Middle 160 
Tweeter 80 - con relativi schemi e filtri campo di frequenza 40/18000 HZ 

- Serie altoparlanti per HF - Composta di un Woofer 0 mm. 250 pneumatico me¬ 
dio 0 mm. 130 pneumatico blindato Tweeter mm. 10x10. Fino a 22000 HZ 
Special, gamma utile 20/22000 HZ più filtro tre vie 12 DB per ottava 

TRASFORMATORI 

- Entrata 220 V - uscita 9 / 12 / 24 V • 0,4 A 

- Per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con 2 transistore 
2N 3055, nucleo ferrite dimens. 35x35x30 

- Entrata 220 V - uscita 8 / 12 V - 2 A e 160 V - 100 mA 

- Entrata 220 V - uscita 6 / 12 / 18 / 24 V - 0,5 A (6-1-6-(-6-1-6) 

- Entrata 220 V - uscita 12 4- 12 V - 0,7 A 

- Entrata 220 V - uscita 6/9/12/ 18 / 24 / 30 V-2A 

- Entrata 220 V - uscita 30 V - 2,5 A 

- Entrata 220 V - uscita 35 / 40 / 45 / 50 V - 1,5 A 

- Entrata 220 V - uscita 12 V - 5 A 

- Entrata 220 V - uscita 6 / 12/24V-2A 

- Per orologio modulo National mod. MA 1001 - entrata 220 V - uscita 5-f5 V 

- 250 mA e 16 V - 50 mA 

- Entrata 220 V - uscita 6 / 12 / 24 V - 10 A 

- Entrata 220 V - uscita 6 / 12 / 24 V - 5 A 

- Entrata 220 V - uscita 13-1-13 V - 1,5 A 

- Entrata 220 V - uscita 15-1-15 V - 2 A 

- Entrata 220 V - uscita 16 V - 1 A 

- Entrata 220 V - uscita 12 V - 1,5 A 

- Entrata 220 V - uscita 30 V - 5 A 

- Entrata 220 V - uscita 18 V - 5 A 

- Entrata 220 V - uscita 30 V - 4 A 

Altri tipi possono essere costruiti su ordinazione, prezzi secondo potenza. 
Chiedere preventivo. 


L. 

12.000 

-f 

s.s. 

L. 

10.500 

-F 

s.s. 

L. 

48.000 

-F 

s.s. 

L. 

60.000 

-F 

s.s. 

L. 

63.000 

-F 

s.s. 

L. 

72.000 

j- 

s.s. 

L. 

12.000 

-F 

s.s. 

L. 

12.000 

-F 

s.s. 

L. 

39.500 

-F 

s.s. 


L. 

1.500 

-F 

S.S. 

L. 

2.500 

-F 

s.s. 

L. 

3.500 

-F 

s.s. 

L. 

2.400 

-F 

s.s. 

L. 

2.400 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

a. 

s.s. 

L. 

3.000 

-F 

s.s. 

L. 

13.500 

-F 

s.s. 

L. 

8.500 

-F 

s.s. 

L. 

3.200 

-F 

s.s. 

L. 

4.000 

-F 

s.s. 

L. 

2.000 

-F 

s.s. 

L. 

2.500 

-F 

s.s. 

L. 

7.800 

-F 

s.s. 

L. 

4.500 

-F 

s.s. 

L. 

6.500 

j- 

s.s. 


ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo di 
L. 3.000 (tremila), che può essere inviato a mezzo assegno bancario, vaglia postale o in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 

Si prega scrivere l'indirizzo in stampatello compreso CAP. 





GHIA VE A RESISTENZA 

PER SERRATURE 


ELETTRICHE 


di L. Visentini 


L'articolo tratta di un sistema a chiave resistiva per 
l'apertura elettronica di porte o cancelli a serratura 
elettromagnetica. Il circuito è progettato per minimizza¬ 
re le possibilità di duplicazione della chiave o di ma¬ 
nomissione dell'intero sistema da parte di terzi. 


B l cuore di un sistema a chiave resistiva consiste in un 
particolare circuito capace di riconoscere un determinato 
valore ohmmico e di azionare un servomeccanismo solo in 
corrispondenza di quel particolare valore. Si tratta quindi, in 
sostanza, di un sistema di misura; o forse è meglio chiamarlo 
sistema di “riconoscimento”, dato che non interessa tanto mi¬ 
surare un valore, quanto riconoscerlo fra innumerevoli altri. 

L’operazione di riconoscimento è di solito effettuata tra¬ 
mite confronto fra una resistenza interna (campione) e la resi¬ 
stenza esterna (chiave), quando il rapporto fra le due è quello 
predeterminato, il circuito fornisce un’uscita positiva. 

Su questo semplice principio sono basate molte realizza¬ 
zioni a chiave resistiva.'Passare dal circuito teorico alla rea- 
li7/:i/iono pnitica non è difficile; è sufficiente far seguire al 


CAMPIONE 



CHIAVE 

Fig. 1 - Schema di principio di un sistema a chiave resistiva. 


circuito di riconoscimento un attuatore (fig. 1), in maniera tale 
che, quando viene inserita la chiave di valore esatto, l’attuatore 
provochi ad esempio la chiusura dei contatti di im relè. 

Una così semplice configurazione può essere però facilmente 
manomessa da parte di estranei; si pensi alla semplice possi¬ 
bilità di collegare al posto della resistenza chiave un poten¬ 
ziometro e di cercare, con un po’ di pazienza, il giusto valore 
resistivo. 

Il filo portante che ha fatto nascere a crescere la realizza¬ 
zione qui presentata è minimizzare la possibilità che un estra¬ 
neo non in possesso della chiave possa confondere il circuito 
di riconoscimento e provocare l’apertura della porta controllata. 
Si tratta, in altre parole, di aumentare la garanzia e l’affa¬ 
bilità dell’insieme. 

Le vie scelte a questo scopo sono sostanzialmente tre: 

1) restringere la tolleranza ammessa fra resistenza-campione e 
resistenza-chiave; 

2) allungare il “tempo di riconoscimento”: l’esatta resistenza- 
chiave deve rimanere inserita nel circuito per un tempo 
determinato, durante il quale rimane attiva l’operazione di 
confronto con il campione interno; 

3) allungare il tempo minimo fra due presentazioni successive; 
cioè, una volta inserita ad esempio una chiave di valore 
sbagliato, è necessario lasciar scorrere un certo lasso di 
tempo prima di poter inserire una nuova chiave. 

In questo modo è pressoché impossibile che una terza per¬ 
sona, non a conoscenza del meccanismo interno, riesca a far 
scattare il circuito; e anche chi, conoscendo il circuito, non 
conosca però il valore della chiave, impiegherà (se è fortunato) 
parecchie ore prima di azzeccare il valore giusto. Certo, a questo 
punto è più veloce lo scasso. 


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 


Lo schema a blocchi del circuito proposto è in fig. 2. Al 
centro (B) vi è un circuito bistabile, il quale, come è noto, ha 
due stati stabili, che chiameremo per semplicità stato di riposo 
e stato attivo. Normalmente il circuito è in stato di riposo. 

Il circuito di riconoscimento e la chiave vera e propria 
(blocco A) condizionano la libertà del bistabile. Solo quando 
è inserita la chiave esatta, il bistabile può cambiare stato e 
passare, ad esempio, dallo stato di riposo allo stato attivo; ma 
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nel caso che non sia inserita nessuna chiave o che sia inserita 
una chiave di valore sbagliato, il bistabile è “costretto” allo 
stato di riposo. 

L’impulso necessario affinché il bistabile, in condizione di 
libertà passi dallo stato di riposo a quello attivo (impulso di 
SET) è fornito dal pulsante P. Il circuito di temporizzazione 
C ad esso collegato abilita il pulsante solo a determinati inter¬ 
valli di tempo. 

La tensione positiva che il bistabile fornisce quando è attivo 
alimenta un secondo temporizzatore (D), il quale pilota il relè K 
e si incarica di ricondurre il bistabile allo stato di riposo al ter¬ 
mine del ciclo. 

La sequenza di funzionamento risulta la seguente: 

1) inserendo la chiave nel circuito, si porta il bistabile in con¬ 
dizioni di libertà; 

2) premendo il pulsante P, il bistabile diventa attivo ed alimenta 
il temporizzatore D; 

3) al termine di un primo intervallo di tempo (che chiamiamo 
ti), il relè K si chiude per un secondo intervallo di tempo (t 2 ); 

4) alla fine del quale il circuito toma in condizione di riposo. 
A questo punto, e non prima, è possibile estrarre la chiave. 

Ne consegue: 

1) che la chiave giusta deve rimanere inserita per tutta la du¬ 
rata del ciclo (T = ti + t 2 ); altrimenti il circuito è reset¬ 
tato (= il bistabile costretto al riposo); 

2) che l’esattezza della chiave inserita si manifesta solo dopo 
un tempo determinato (ti) rispetto alla sua inserzione e 
all’azione sul pulsante; 

3) che un’azione ripetuta su P o sulla chiave è impedita dal 
temporizzatore C il quale abilita il pulsante solo ad intervalli 
di tempo. 



PULSANTE 


Fig. 2 - Schema a blocchi del sistema a chiave resistiva qui presentato. 
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Fig. 3 - Schema semplificato di un circuito bistabile impiegante un ampli¬ 
ficatore operazionale. 

Val = tensione di alimentazione. 


Nel prototipo gli intervalli di tempo sono stati scelti per 
rendere il circuito adatto al pilotaggio di una serratura elettro- 
magnetica, simili a quelle normalmente impiegate sui cancelli 
esterni delle abitazioni insieme a sistemi citofonici; e si ha così, 
con i componenti indicati nelfelenco componenti, ti = 30 sec. 
circa; t 2 = 3 sec. circa. Come vedremo insieme più oltre, è 
però molto semplice variare la lunghezza di tali intervalli mo¬ 
dificando il valore di alcune resistenze. 


SCHEMA ELETTRICO 


L’impiego di circuiti integrati analogici ha permesso di sem¬ 
plificare notevolmente la configurazione circuitale e di ridurre 
il numero dei componenti discreti necessari alla realizzazione 
delle diverse funzioni descritte sopra. 

Prima di affrontare lo schema elettrico nel suo complesso 
ci soffermeremo un po’ sulla parte più originale: il bistabile. 
Anche qui, la scelta è caduta sull’impiego di un amplificatore 
operazionale integrato? cosa che ha facilitato non solo la rea¬ 
lizzazione, ma anche il progetto ed il calcolo del dispositivo. 

Lo schema semplificato del circuito bistabile è in fig. 3, ven¬ 
gono sfruttate le caratteristiche primarie di un amplificatore 
operazionale, cioè: 1) fornire all’uscita una tensione proporzio¬ 
nale alla differenza fra le tensioni presentate ai suoi ingressi, 
e 2) avere un guadagno molto elevato. Riferendoci ai punti A 
e B della fig. 3, chiamiamo Va e Vb le tensioni presenti sugli 
ingressi non invertente ed invertente dell’operazionale. 

Lo stato di riposo è stabilito dalla differenza fra Va e Vb in 
condizioni di riposo, cioè dopo l’accensione del circuito e prima 
che qualsiasi tensione o impulso di tensione venga presentato 
ad uno dei due ingressi. Determiniamo il valore delle quattro 
resistenze in maniera tale che, in condizioni di riposo, Vb sia 
maggiore di Va; poiché l’operazionale amplifica la differenza 
Va-Vb, in questo caso negativa, Voux è fortemente negativa 
e tende a -Vai. 


Immaginiamo ora che un impulso positivo di tensione venga 
inviato al punto A (INP. 1), un impulso tale che, anche per un 
istante brevissimo. Va divenga maggiore di Vb. In corrispon¬ 
denza dell’impulso, la tensione di uscita acquista un valore po- 
sitivo;DZl e D3 passano in conduzione introducendo una forte 
reazione positiva che tende ad esaltare il fenomeno e a con¬ 
servare il nuovo stato. Infatti, dall’uscita una corrente positiva, 
attraverso DZl, D3 e R17, scorre in R14, aumentando (per la 
legge di Ohm) la caduta di tensione ai suoi capi e (se il circuito 
è ben calcolato) facendo sì che Va acquisti un valore stabil¬ 
mente superiore a Vb. 

La nuova condizione (Voux positiva prossima a + Vai) è 
stabile. Da notare che lo stesso risultato descritto è ottenibile 
con un impulso negativo di tensione a INP. 2, un impulso tale 
che, anche per un breve istante, Vb risulti inferiore a Va. 

Per ritornare allo stato di riposo è necessario un impulso 
di tensione capace di disinnescare la reazione positiva, facendo 
ricascare il circuito nella condizione di partenza. 

Ad esempio, immaginiamo che un impulso positivo di ten¬ 
sione venga inviato ad INP. 2 (fig. 3). Se l’impulso ha ampiezza 
sufficente, Vb è portata, per la durata dell’impulso, ad un va¬ 
lore superiore a Va; la differenza Va-Vb diventa negativa, 
Voux pure la reazione positiva si disinnesca. D circuito toma 
nello stato stabile originario: Voux negativa prossima a -Vai. 
Anche qui notiamo che lo stesso risultato è ottenibile con un 
impulso negativo di tensione applicato a INP. 1. 

La differenza fra le tensioni Va e Vb nello stato di riposo 
e nello stato attivo e (di conseguenza) l’ampiezza e la potenza 
degli impulsi necessari al pilotaggio del bistabile dipendono 
esclusivamente dal dimensionamento dei componenti. È possi¬ 
bile calcolare il valore di tali componenti in modo tale da man¬ 
tenere la differenza Va-Vb inferiore al mezza o al quarto di 
volt in entrambi gli stati; ciò significa che sono sufficienti im¬ 
pulsi di tensioni di ampiezza molto ridotta per commutare il 
circuito, e dà un’idea della sua versatilità. 

Cerchiamo ora di analizzare lo schema completo del sistema 
a chiave resistiva qui presentato: fig. 4. 

Al centro della figura è facilmente riconoscibile il circuito 
bistabile (IC2 e componenti annessi); alla sinistra di IC2 ab¬ 
biamo prima il temporizzatore C (vedi fig. 2 - TRI e compo¬ 
nenti annessi), poi il circuito di riconoscimento della chiave 
(ICl) e componenti annessi); sulla destra del disegno il tempo¬ 
rizzatore D e i circuiti pilota del relè K. 

Il “circuito di riconoscimento” è essenzialmente un ponte 
di Wheatstone (i due rami del ponte sono formati rispetti¬ 
vamente da RI e Re, R2 e R3 + PI), di cui un solo elemento è 
variabile (Re = resistenza chiave). Agendo su PI è possibile 
equilibrare il ponte quando è inserita la chiave del valore 
prescelto; è evidente che per valori diversi di Re o in condi¬ 
zione di apertura/cortocircuito dei punti A e B il ponte è 
squilibrato. ICl è montato come rivelatore/amplificatore dello 
errore/squilibrio del ponte, errore che si manifesta come varia¬ 
zione di tensione aU’uscita di ICl. 

In caso di equilibrio, l’uscita di ICl ha una tensione pros¬ 
sima a Vai/2. 

Le resistenze (da R13 a R17) che stabiliscono i parametri 
del bistabile sono scelte in maniera tale che le tensioni sugli 
ingressi di IC2 siano prossime a Vai/2 e che la loro differenza 
sia inferiore al volt. In queste condizioni, in stato attivo, la 
tensione all’ingresso + di IC2 è superiore a quella presente 
all’ingresso -, ma la loro differenza è inferiore alla caduta di 
tensione nei diodi. 

Se il ponte è in equilibrio (l’uscita di ICl è a Vai/2), i due 
diodi sono in stato di interdizione ed il bistabile è in libertà. 
Nel caso invece che il ponte sia squilibrato, tale squilibrio si 
manifesta come una tensione in uscita di ICl superiore o infe¬ 
riore a Vai/2; ciò provoca la conduzione di D2 o DI e quindi 
la modificazione delle tensioni presenti ai due ingressi di IC2; 
in generale, possiamo affermare che la tensione all’ingresso - 
viene aumentata (tramite D2), oppure quella all’ingresso + 
viene diminuita (tramite DI) in ragion sufficente ad impedire 
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il funzionamento del bistabile ed a bloccarlo, qualunque sia 
stata la condizione in cui si trovava, nello stato di riposo. 

La precisione nel riconoscimento della chiave Re dipende 
da guadagno di ICl, e questo a sua volta dal rapporto R6/R4. 
Con i valori indicati, il circuito ammette una tolleranza massima 
per Re dello 0,1% circa; tale valore può essere modificato va¬ 
riando R6. È da tenere presente che una eccessiva sensibilità 
rende il circuito instabile. 

I condensatori C2 e C5 realizzano con gli operazionali dei 
filtri passa-basso per rendere questa parte del circuito insensibile 
a brevi ed occasionali impulsi di tensione che possono essere 
indotti nelfalimentazione; CI neutralizza eventuali componenti 
alternate veicolate nel collegamento con la chiave. 

TRI ed i componenti ad esso collegati costituiscono il cir¬ 
cuito di SET, cioè forniscono l’impulso necessario affmché 
il bistabile passi dallo stato di riposo allo stato attivo in se¬ 
guito all’azione sul pulsante PS. Il circuito è calcolato in maniera 
tale che la corrente circolante in R9-R10 e RII (quando PS è 
premuto) non è sufficiente a portare TRI in stato di condu¬ 
zione. L’impulso si forma grazie alla distribuzione delle ten¬ 
sioni fra C3 e C4; C3 inoltre tende a conservarsi scarico per 
la presenza di RIO. 

Premendo PS si provoca la carica improvvisa di C3, cosa 
che determina un impulso di corrente in R8 e R9 sufflcente 
a far condurre TRI per il tempo necessario a portare IC2 
nello stato attivo. L’elevata costante di tempo C3-R10 svolge 
la funzione descritta di abilitare PS solo ad intervalli di una 
quarantina di secondi. 

Si è detto più sopra che il bistabile fornisce una tensione 
prossima a -Vai quando è in stato di riposo e prossima a 
+Vai quando è in stato attivo. Questa tensione viene utilizzata 
per polarizzare il transistore serie TR2, che funge da interruttore 
d’alimentazione per il temporizzatore D (IC3 e componenti 
annessi). 

Quando il bistabile è portato in stato attivo, TR2 passa in 
stato di saturazione dando tensione al temporizzatore. C7 inizia 
la carica attraverso R20; l’integrato (l’ultraconosciuto 555) for¬ 
nisce durante questo tempo un’uscita positiva. 

Quando C7 è carico, l’uscita cambia stato liberando TR3 e 
permettendo aUa corrente che scorre in R23 di attraversare la 
giunzione base-emettitore di TR4; TR4 satura e K si chiude. 
Intanto C7 ha cominciato a scaricarsi tramite R21; a scarica 



Fig. 5 - Visualizzazione grafica del funzionamento del temporizzatore 
D (ICS e componenti annessi), 

I numeri 1, 2 e 3 si riferiscono alla fig, 4, 


completa il circuito toma allo stato di partenza e si predispone 
per un nuovo ciclo. 

La sequenza di funzionamento di questa parte del circuito 
è visualizzata dai grafici di fig. 5. Il grafico I rappresenta l’anda- 


+10/15V- 



Fig. 4 - Schema completo del sistema a chiave resistiva. 
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mento nel tempo della tensione d’uscita del bistabile (fig. 4); 
il grafico 2 la tensione d’uscita di IC3 (fig. 4); il grafico 3 
la corrente circolante in K. 

In condizioni di riposo, l’uscita del bistabile è bassa ed il 
relè diseccitato. Non appena si preme PS (istante Si), l’uscita 
del bistabile diventa alta; TR2 dà tensione al temporizzatore 
la cui uscita è pure alta. Dopo Tintervallo di tempo ti (deter¬ 
minato da G7-R20) l’uscita di IC3 cambia stato (istante S 2 ), pro¬ 
vocando l’eccitazione di K, che dura per l’intervallo t 2 (deter¬ 
minato da C7-R20) l’uscita di IC3 cambia stato (istante S 2 ), pro- 

L’impulso positivo di tensione (è posto in evidenza sul gra¬ 
fico 2) che provoca la diseccitazione del relè viene utilizzato 
pre resettare il bistabile, e quindi per concludere il ciclo. In 
figura 4 è possibile notare come tale impulso, prelevato dalla 
uscita di IC3 (piedino 3) venga trasferito all’ingresso invertente 
di IC2 tramite il condensatore C8; il valore di C8 (piuttosto 
critico) è calcolato in modo tale che l’impulso trasferito sia 
sufficiente al resettaggio di IC2. 


REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE 


La presenza di capacità elevate nei punti più sensibili mini¬ 
mizza la possibilità di inneschi od oscillazioni spurie; quindi 
il circuito non ha esigenze particolari di montaggio. Il proto¬ 
tipo è montato su una basetta stampata che comprende tutti 
i componenti presenti nello schema di fig. 4; a titolo indicativo, 
il disegno delle piste ramate, in grandezza naturale, e la rela¬ 
tiva disposizione dei componenti sono riportate rispettivamente 
in fig. 6 ed in fig. 7. 

Particolare attenzione richiede la scelta dei componenti. 
Poiché molte tensioni nel circuito sono calibrate con preci¬ 
sione per permettere un esatto accoppiamento fra i diversi sta¬ 
di, e poiché molte funzioni sono essenzialmente comparazioni 
di tensioni (cosa comune a molti circuiti analogici), è neces¬ 
sario che il valore reale dei componenti impiegati non si di¬ 
scosti eccessivamente da quello indicato nell’elenco compo¬ 
nenti. A questo scopo si consigliano resistori con tolleranza 
non superiore al 5% e conndensatori con tolleranza non supe¬ 
riore al 10%. 


Un discorsetto a parte meritano i resistori del ponte di 
Wheatstone che precede ICI. Innanzitutto, è bene che R1-R2- 
R3-Rc abbiano valori compresi fra 1.000 e 100 kO. Vale poi 
come regola generale per l’equilibrio del ponte l’equazione: 

Rc/Rl = (R3 + Pl)/R2, 

In pratica si può procedere come segue. Fissato un parti¬ 
colare ra-pporto (R3 + Pl)/R2, ad esempio 1 : 1, si sceglie il 
valore di R2 e si prende per R3 il valore immediatamente 
inferiore. Il trimmer PI deve avere un valore prossimo a 
2 X (R2-R3), in modo che (R3 + PI) possa assumere valori 
superiori e inferiori a R2. Si scelgono poi RI e Re nel mede¬ 
simo rapporto. 

Diventa immediato che volendo, di volta in volta, cambiare 
il valore della resistenza-chiave, è sufficiente sostituire RI in 
modo che il rapporto Rc/RÌ sia quello scelto. 

Poiché il circuito rileva variazioni di Re dello 0,1% o meno, 
è indispensabile che le resistenze del ponte abbiano una sta¬ 
bilità più che buona nel tempo e nei confronti di variazioni 
della temperatura ambientale. 

In sede di installazione occorre tarare con pazienza PI in 
modo che il bistabile sia libero quando è inserita la chiave 
prescelta. 

L’azione su PI permette di compensare la tolleranza delle 
resistenze montate e le correnti di bias degli ingressi dell’ope- 
razionale. Ci si può aiutare in questa operazione con un buon 
millivoltmetro c.c.: si regola grossolanamente PI in modo che 
lo strumento segni una differenza di tensione fra i due ingressi 
dell’operazionale di pochi millivolt; poi si perfeziona la taratura 
controllando la condizione del bistabile. 

I valori di R20, R21 e C7 possono essere modificati per 
accorciare o allungare i tempi ti e t 2 del ciclo di funziona¬ 
mento. Unica limitazione è che R21 sia minore di R20. 

La realizzazione non richiede che quel minimo di attenzione 
e di esperienza comune a montaggi di questa complessità. 

Dei problemi un po’ speciali sono posti dall’alimentazione. 
Non perché il circuito abbia esigenze critiche (qualsiasi tensione 
compresa fra 10 e 15 V, non stabilizzata e discretamente fil¬ 
trata garantisce un funzionamento sicuro), ma perché ovvia¬ 
mente la serratura qui presentata deve garantire la possibilità 
di aprire il cancello o la porta controllata anche nel caso che 
(non ci interessa per quale motivo) venga a mancare la ten¬ 
sione di rete. Inoltre a complicare il tutto, c’è il fatto che una 
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Fig. 7 - Disposizione dei componenti sulla 
basetta di fig. 6. 



alimentazione indipendente dalla rete è richiesta anche dal 
circuito della serratura elettromagnetica. 

Una possibile soluzione, molto semplificata ma che dovrebbe 
assicurare risultati discreti, è rappresentata in fig. 8. Un tra¬ 
sformatore riduttore fornisce (in presenza della tensione di 
rete) i 15 V continui che alimentano il circuito-chiave (tramite 
il raddrizzatore a doppia semionda ed il condensatore di fil¬ 
tro) e i 12 V alternati necessari per il funzionamento della 
serratura. 

Nel caso invece che venga a mancare la tensione di rete, 


tre pile piatte da 4,5 V si incaricano sia di alimentare il circuito 
chiave sia di fornire la corrente necessaria per lo scatto della 
serratura. Poiché il circuito chiave consuma in riposo una cor¬ 
rente modesta (circa 15 mA a 15 V) e poiché la serratura as¬ 
sorbe corrente solo per pochi secondi, le tre pile dovrebbero 
garantire una sufficiente autonomia. 

I due circuiti di alimentazione sono isolati fra loro grazie al 
diodo posto in serie alle pile ed al relè K, che (eccitato solo 
in presenza della tensione di rete) sceglie automaticamente 
l’adatta sorgente di tensione per la serratura elettromagnetica. 




Fig. 8 - Possibile soluzione ai problemi di alimentazione posti dal circuito di fig. 4. 

R - resistore ] - 5 Q ~ 10 W; D - diodi 1N4001; C - condensatori da 2.000 pF- 20 VL; T- trasformatore d’alimentazione da 10 VA primario adatto alla 
tensione di rete secondario 12+12 V; KA - relè 1 scambio; bobina a 12 V alternati; contatti da 2 A; B ~ 3 pile piatte da 4,5 V in serie; K - vedi fig. 4. 
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PROGRAMMATORE 

PER 



DI TIPO BIPOLARE 
A BASSISSIMO 
COSTO 

E SEMPLICITÀ 
D’USO 


Da: 1024 BIT (256 x 4) 

Da: 2048 BIT (512 x 4) 

Da: 4096 BIT (512x8) 

Con possibilità di 
programmazione: 

A) Manuale da tastiera a memoria cam¬ 
pione 

B) Automatica da memoria campione 
— DUPLICAZIONE — 

C) Verifica identità tra due memorie 
Alimentazione duale, stabilizzata e 
autoprotetta di cui una programmabile 
Circuito digitale di controllo a stato 
solido CMOS .. 

Ideale per piccole e medie produzioni 
o per realizzazioni di prototipi. 


Via Machiavelli, 33 
00185 ROMA 
Teiefono 73.03.07 



PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE 

APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE 


ELENCO DEI COMPONENTI 

Re 

: (vedere testo) 

R1/R2/R3 

: (vedere testo) 

R4/R5 

: resistor! da 1 kO 

R6 

: resistore da 1 MQ 

R7 

: resistore da 680 Q 

R8 

: resistore da 1,2 kO 

R9 

: resistore da 15 kQ 

RIO 

: resistore da 100 kO 

RII 

: resistore da 10 Q 

R12 

: resistore da 4,7 kO 

R13 

; resistore da 2,4 kO 

R14/R15 

: resistor! da 2,2 kO 

R16 

: resistore da 2,4 kQ 

R17 

: resistore da 1,8 kQ 

R18 

: resistore da 100 Q 

R19 

: resistore da 470 Q - 1/2 W 

R20 

: resistore da 330 kQ 

R21 

: resistore da 33 kQ 

R22 

: resistore da 10 kQ 

R23 

: resistore da 4,7 kQ 

(tutti i resistori da 1/4 W - 5%) 

PI 

(vedere testo) 

CI 

condensatore ceramico da 50 nF 

C2 

condensatore ceramico da 0,33 pF 

C3 

condensatore elettrolitico da 47 pF - 16 VI 

C4 

condensatore elettrolitico da 220 pF - 16 VI 

C5 

condensatore ceramico da 1 pF 

C6 

condensatore elettrolitico da 220 pF - 16 VI 

C7 

condensatore elettrolitico da 47 pF - 16 VI 

C8 

condensatore ceramico da 0,33 pF 

DLD2/D3 

diodi 1N914 

D4/D5 

diodi 1N4001 

TRI 

transistori BC178 

TR2 

transistori 2N1711 

TR3 

transistori BC107 

TR4 

transistori 2N1711 

DZl 

diodo zener 3,3 V - 400 mW 

IC1/IC2 

integrati tipo 741 

IC3 

integrato 555 

K 

relè 12 V - 100 mA 

PS 

pulsante normal. aperto 

JI 

spina-presa jack tipo microfonico 
















il monitor 
cardiaco 


Presentiamo un semplice strumento dall’elevato interesse didattico e scentifico: 
un monitor per ascoltare gli impulsi elettrici che determinano il battito cardiaco, 
0 anche di vederli sullo schermo di un oscilloscopio. 


lyi noto che, chi si interessa di elet- 
S tronica, quasi sempre “si specializ- 
za” nutrendo una passione partico¬ 
lare per un dato genere di apparecchi. 
V’è chi segue con estrema attenzione il 
progresso delFMI-FI e non ha mai il 
complesso casalingo funzionante perché 
è sempre in via di elaborazione, sogget¬ 
to ad aggiunte e migliorìe. 

Vi è chi sogna di possedere un labo¬ 
ratorio di misura simile a quello della 
Philips a Eindhoven o della G.E. a She- 
nectady e scorre famelicamente ogni arti¬ 


colo che parli di frequenzimetri più o 
meno digitali, oscilloscopi, alimentatori 
superstabili e generatori di inviluppi. 

Chi di noi non conosce il “radioco- 
mandista” che viene dalla schiera degli 
aeromodellisti, o faccanito costruttore 
di lineari, il “superpower-bug” che spende 
ogni sua sostanza in tubi-monstre o tran¬ 
sistori stripline? 

Tra i tanti “settorialisti”, emerge ora 
un nuovo tipo di “specializzato” che, co¬ 
me gli altri, “tifa” per i propri interessi 
e ci sommerge di lettere ad ogni mini¬ 


ma occasione; .lettere per noi oltre che 
gradite anche utili perché illuminanti. 

Si tratta deH’amatore delle tecniche 
d’avanguardia, che rivolge l’attenzione 
verso i sistemi che possono svelare le 
“reazioni nervose” delle piante; i fonen¬ 
doscopi; i misuratori di correnti biologi¬ 
che e simili. Non si creda che a tale ca¬ 
tegoria di ricercatori appartengono sola¬ 
mente studenti, professori o altri “addet¬ 
ti”; dalle missive che ci giungono risul¬ 
ta che sì, come è ovvio, i medici appaio¬ 
no nel gruppo, ma sono affiancati da 
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ragionieri, operai metalmeccanici, pen¬ 
sionati, casalinghe ... e, in sostanza, da 
persone che svolgono le più disparate 
attività lavorative ed hanno i più diversi 
gradi di cultura. 

Siamo certi che codesti numeri della 
scienza gradiranno il progetto che ora 
segue. Si tratta di un monitor cardiaco, 
cioè di un apparecchio assai sensibile, 
che tramite elettrodi da porre a contatto 
con la pelle rileva gli impulsi elettrici 
che controllano il battito cardiaco e li 
amplifica ad un livello tale da poter essere 
uditi in cuffia (o in altoparlante, se si 
impiega un amplificatore di potenza e- 
stemo) 0 visti sullo schermo di un oscil¬ 
loscopio anche poco sensibile e scadente. 
Quest’ultima funzione ha un chiaro inte¬ 
resse per chi, a qualunque titolo, di cura 
0 controllo personale, segua la cardiologia. 

Difatti, con il nostro apparecchio più 
qualunque “scope” si ottiene il monitor 
cardiaco che tutti hanno avuto modo di 
osservare nei telefilm ambientati nelle 
cliniche USA o in quei documentari che 
mostrano Bamard all’opera, il celebre 
medico rubacuori-aggiustacuori. 

Non solo agli epigoni di Esculapio, 
però, può interessare questo dispositivo; 
si pensi infatti quale efficacia possa avere 
una lezione di scienze, anche a livello di 
scuola media, in cui si mostrino agli stu¬ 
denti “i loro” impulsi cardiaci. 

Osserviamo lo schema elettrico del 
monitor: figura 1. 

Il tutto è abbastanza semplice, almeno 


più di quanto si sarebbe potuto pensare, 
grazie ad un amplificatore operazionale 
IC: un classico pA 709. Questo in sostan¬ 
za, è un sistema completamente accoppia¬ 
to in CC che può dare un guadagno 
incredibilmente elevato; in tensione, teo¬ 
ricamente, sino a 100.000 (!). 

Possiede due ingressi definiti “+„ e 
e quando è impiegato nella funzione più 
comune, quella che svolge anche nel no¬ 
stro apparecchio, se all’ingresso positivo 
è applicata una piccolissima tensione po¬ 
sitiva, all’uscita appare una tensione di 
segno positivo molto più ampia. 

La medesima tensione positiva, se è 



Fig. 2/a - Disegno delle piste ramate della basetta 
stampata su cui è montato il cardiofono. Notare 
le piccole dimensioni dell'^apparecchio. 


applicata all’ingresso da luogo ad una 
uscita negativa, perché questo terminale 
inverte la polarità. 

Se, infine, la tensione è applicata con¬ 
temporaneamente ad ambedue gli in¬ 
gressi, la tensione di uscita è zero, almeno 
in via teorica, perché ha una somma 
algebrica dei valori. 

Diciamo in via teorica, perché in effetti 
si ha la cosiddetta tensione “offset” che 
risulta dal sia pur minimo squilibrio tra 
gli stati amplificatori interni. Tale “offset” 
può essere cancellato con una polarizza¬ 
zione, detta appunto “nulling”. 

Inoltre, il responso di quasi tutti gli 
“op-amp” (nomignolo che i tecnici danno 
a questi dispositivi) deve essere stabilito 
mediante una rete R-C esterna. Detto 
ancora che quasi sempre gli IC devono 
essere alimentati con due sorgenti di 
alimentazione diversificate (positivo - ze¬ 
ro centrale - negativo) siamo a buon pun¬ 
to per comprendere come funzioni il 
circuito. 

Come’è noto, il cuore batte perché 
“si contrae” in seguito ad impulsi elettrici 
che provengono dal sistema nervoso. 

Il simpatico rende le contrazioni più 
frequenti e rapide, il parasimpatico (che 
comprende il vago) al contrario le rende 
più lente e meno “nette”. Senza entrare 
nel merito del generatore di tali impulsi, 
sul quale discutono ancora gli stessi scien¬ 
ziati, diremo che tensioni di comando 
del muscolo non circolano solo “inter¬ 
namente” al corpo, ma per la semplice 
ragione che tessuti sangue ed umori sono 
composti in gran parte d’acqua, quindi 
conducono, appaiono anche “alla superfi- 
ce”, cioè sulla pelle. 

Ovviamente qui il loro valore è molto 
ridotto, ma non tanto da non poter essere 
raccolti dai sensibili ingressi dell’ICl, che 
tramite C1-C2 ed R5-R6, pervengono agli 
elettrodi quotati nella figura 3 che sa¬ 
ranno premuti sull’epidermide nella zona 
cardiaco-sternale. 

L’IC elabora i segnali che hanno un 
aspetto iniziale a dente di sega, seguito 
da impulsi brevi con andamento calante. 

Il responso, deve essere ottimo per 
le frequenze più basse, e scarso per quelle 
elevate, è situato in tal modo tramite 
C3-R8. Una ulteriore compensazione è 
ottenuta con C4. 

La reazione ingresso-uscita, che deter¬ 
mina il guadagno, impiega un sistema re¬ 
sistivo a “T„ comprendente R2-R3-R4. 

La compensazione “offset”, infine uti¬ 
lizza RI ed R2, elementi “di caduta”. 

I diodi D1-D2 servono come Zener dal 
bassissimo valore (circa 0,8 V) ed R9-R10 
come limitatori dell’escursione. 

Il potenziometro PI consente l’aggiu¬ 
stamento del punto di lavoro per i mi¬ 
gliori risultati. 

Poiché l’alimentazione, come di solito 
in questi casi, ha positivo e negativo 
isolati, con lo zero centrale, si impiegano 
due pile da 9 V (B1 e B2) normali per 
radio. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

RI : 

resistere da 10 kO - 0,33 W, 5% 

R2 : 

resistere da 470 0 - 0,33 W, 5% 

R3 : 

resistere da 470 kO - 0,33 W, 5% 

R5-R6 : 

resisteri da 27 kO - 0,33 W, 5% 

R4-R7 : 

resisteri da 1 MQ - 0,33 W, 5% 

R8 : 

resistere da 1,5 kO - 0,33 W, 5% 

R9-R10 : 

resisteri da 1 kO - 0,33 W, 5% 

RII 

resistere da 10 kO - 0,33 W, 5% 

PI 

petenzìemetre lineare da 470 Q 

C1-C2 : 

cendensateri in peliestere 
da 470 nF 

C3 : 

cendensatere ceramice da 100 nF 

C4 : 

cendensatere ceramice da 100 pF 

D1-D2 : 

diedi BA148 e equivalenti 

ICl : 

integrate pA 709 

B1-B2 : 

pile da 9 V 

S1-S2 : 

ìnterruttere deppie 


una manepela; una presa jack; 
una presa a tre peli; due prese 
pelarizzate per le pile; un cente- 
nitere TEKO 3/A. 


Tali pile sono inserite e disinserite 
mediante un doppio interruttore: S1-S2, 
monocomandato. 

Se il sistema degli elettrodi captati è 
ben piazzato, proprio “sul” cuore, all’u¬ 
scita si ricavano impulsi assai grandi, da 
200 mV in più; possono giungere persino 
500 mV, visto che il guadagno è enorme. 
Ampiezze del genere si prestano per l’im¬ 
piego di una cuffia senza alcun sistema di 
amplificazione accessorio e possono pilo¬ 
tare qualsiasi amplificatore anche se non 
molto sensibile. In ogni caso, servirà 
all’uscita un condensatore di accoppia¬ 
mento, che può essere da 10 pF e 25 VL 
o munito di una capacità maggiore. 

Inutile dire che se il picco ripetitivo 
ha tale estensione lo si può vedere con 
qualunque oscilloscopio; infatti, come 
abbiamo detto aH’inizio, questa sarà senza 
dubbio la più interessante applicazione 
dell’apparecchio che può estendersi al 
campo diagnostico, alla ricerca terapica, 
alla didattica. 

E . . . passiamo alla realizzazione 
dell’apparecchio, perché di dettagli ne 
abbiamo fomiti sin troppi. 



Fig. 2/b - Disposizione dei componenti sulla 
basetta di fig. 2/a. Alcuni Componenti sono 
montati verticalmente per contenere Vingombro. 
Fare attenzione ai terminali dei diodi e del- 
l’integrato. 


Il complesso elettronico, meno PI, il 
doppio intermttore e gli accessori (pile, 
prese di ingresso ed uscita) impiega come 
base generale un circuito stampato che ha 
dimensioni modeste; 50 per 40 mm. 

Le piste di tale basetta si vedono nella 
figura 2/a, in scala 1 :1 per la migliore 
facilità di ricopiatura. 

Tutti i resistori sono montati “vertical¬ 
mente” per risparmiare spazio, meno R5 
ed R6. Anche DI e D2 sono “verticali”, 
e si deve far attenzione a non surriscal¬ 
dare la giunzione durante la saldatura, 
visto che in tal modo, la connessione che 
attraversa il pannellino plastico risulta 
molto breve. 

I condensatori non presentano pro¬ 


blemi degni di nota essendo privi di 
polarità. L’IC ha i reofori lunghi circa 
6 mm, ma se si vuole, è possibile anche 
diminuire questa visto che TIC resiste 
assai bene al calore, sempreché la salda¬ 
tura sia effettuata in un tempo modesto, 
grazie ad un arnese ben pulito ed a uno 
stagno preparato G.B.C. Tri-Sol o simile. 

Il pannello completo, grazie a due fori 
angolari, può essere in una scatoletta me¬ 
tallica TEKO 3/A (è in vendita presso 
le sedi G.B.C.); per il fissaggio si uniranno 
due distanziatori alti 3 mm. 

Nella scatola, che misura 70 per 100 
per 25 mm, rimane spazio a sufficienza 
per accogliere PI, SI-S2 e le pile (si veda¬ 
no le fotografie). Per l’uscita si impieghe¬ 
rà un Jack minialura del genei'e auri¬ 
colare-radiolina”, per l’ingresso invece, la 
scelta può essere tra una spina-presa DIN 
tripolare ed uno spinotto stereo munito 
di jack adatto. 

Nel prototipo si è preferita la prima 
possibilità. Per raccordare il captatore che 
si vede nella figura 3 (è un normalissimo 
stampato a tre settori) all’apparecchio, 
si impiega un cavetto di tipo microfonico, 
lungo 1 metro o simili muniti di due 
conduttori più schermo. Tale schermo, 
o calza in rame, sarà saldato al settore 
centrale della piastrina captatrice, da un 
lato, ed alla massa generale dell’altro, 
come dire allo “zero” dell’alimentazione. 

Fatti i debiti riscontri relativi alle parti, 
al cablaggio, alla polarità dei diodi, all’o¬ 
rientamento deiriC, agli isolamenti, l’ap¬ 
parecchio può essere collaudato. 

All’uscita si collocherà una cuffia da 
alcune centinaia di Q, non a bassa im¬ 
pedenza quindi (8 Q o simili), oppure 
un amplificatore qualunque. 
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32 mm 


ecco cosa c’è su 




di gennaio 


• NUOVO CORSO PRATICO 
DI TELEVISIONE 

A COLOR! 

3° inserto speciale 

• BATTERIA ELETTRONICA 

• COSTRUZIONE DI UN 
TRASMETTITORE FM 
PER RADIO LOCAU 
2“ parte 

• RAM TTY GENERATOR 

• FREQUENZIOMETRO 
MINIATURA C-MOS 

• MIXER PROFESSIONALE 
A 8 CANAU 

2® parte 

• RADAR ANTIFURTO 
2® parte 

• SPECIALE MUSICA 
ELETTRONICA 

• TEST GIRADISCHI 
DUAL 502 


Un altro numero eccezionale! 



fig. 3 - L elettrodo sensibile è ricavato per corro¬ 
sione da un ritaglio di basetta in vetronite, con^ 
l’usuale procedimento per la realizzazione di 
circuiti stampati. Il disegno mostra le dimensioni 
delle parti ramate delVelettrodo finito e le con¬ 
nessioni al circuito di fig. 1. 


Ci si premerà la basetta sul pettorale 
sinistro, più verso il centro del torace 
che aU’estemo, e si regolerà il PI. 

"Se tutto va bene, ad un certo punto, 
eventualmente spostando il captatore 
qualche centimetro di lato, in alto, in 
basso, ad un certo punto si inizierà ad 
udire un suono che rassomiglia a quello 
di una bacchetta che colpisca ritmica- 
mente un cuscino. È il treno di impulsi 
che comanda il cuore. 

Manovrando T^offset,, (PI) il rumore 
pulsante diverrà sempre più netto. 

Staccando la cuffia o l’amplificatore 
dall’uscita, e portando al jack l’ingresso 
verticale di un oscilloscopio, dopo aver 
eseguito la sincronizzazione necessaria 
(per questo genere di funzionamento, 
se vi è la possibilità di lavorare a trigger 
nulla di meglio) si vedrà guizzare la forma 
d’onda della tensione biologica (l’ampiez¬ 
za verticale potrà essere dell’ordine dei 
200 mV/cm). 

Se si ha disposizione un oscilloscopio 
per frequenze basse dallo sweep molto 
stabile ed enormemente estensibile, co¬ 
me il vecchio Du Mont 304/HY o i 
moderni Hewlett Packard diversi, si potrà 
esplorare agevolmente la “coda” del se¬ 
gnale impulsivo, che per gli esperti in 
cardiologia ha seri e serissimi significati, 
manifestano i difetti “di eccitazione”, 
quelli che alla lunga costringono ad ecci¬ 
tare la pompa muscolare per mezzo di 
un pace-maker. 

Ma non vogliamo creare un . . . “con¬ 
flitto di competenze”, noi siamo solo tec¬ 
nici elettronici, quindi lasciamo interpre¬ 
tazioni e studi sull’onda a chi è collega 
di Bamard. O a chi intende diventarlo, 
o ai tecnici di cardiologia, o agli studiosi, 
quali che siano i loro orientamenti. 
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Sinclair Sovereign 

l’evoluzione del regolo calcolatore 


Sinclair Sovereign 

è la naturale evoluzione del 
regolo calcolatore, È comoda 
da tenere nel taschino e 
praticissima da usare 
anche con una sola mano. 

Il display è a otto cifre 
che risultano ben visibili 
anche in condizioni di 
luce critica. 

L'astuccio rigido e 
la custodia da ^ 

tasca sono in ^ 

panno vellutato. 


CARATTERISTICHE 

Display a otto cifre. 

Esegue le quattro 
operazioni fondamentali, 
il calcolo delle percentuali, 
le elevazioni al quadrato, le 
radici quadre e i reciproci. Ha una 
~M memoria e la costante automatica. 
W Tasto per cancellare l’ultima cifra 

^ impostata. Alimentazione con due pile al 
mercurio da 1,35 V. Dimensioni: 143 x 37 x 12 
Codice; ZZ/9965-20 _ 


Radionics limited 


Tutti i prodotti Sinclair 
sono distribuiti dalla GBC 






COSA VORRESn FARE NELLA VITA? 

Quale professione vorreste esercitare neila vita? Certo una professione 
di sicuro successo ed avvenire, che vi possa garantire una retribuzione 
elevata. Una professione come queste: 




Le professioni sopra illustrate sono Ira le più affascinanti e meglio pagate; 
la Scuola Radio Elettra la più grande Organizzazione di Studi per Cor¬ 
rispondenza, In Europa vele Insegna con i suoi 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA (con materiali) 

RADIO STEREO A TRANSISTORI - TELEVISIONE BIANCO-NERO E 
COLORI - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI-FI 
STEREO - FOTOGRAFIA - ELETTRAUTO. 

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le lezioni, 1 materiali 
necessari alla creazione di un laboratorio di livello professionale. In più, 
al termine di alcuni corsi, potrete frequentare gratuitamente I laboratori 
della Scuola, a Torino, per un periodo di perfezionamento. 

CORSI DI QUALIFICAZIÓNE PROFESSIONALE 
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI - DISEGNATORE 
MECCANICO PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIALE - IMPIEGA¬ 
TA D’AZIENDA - TECNICO D’OFFICINA - MOTORISTA AUTORIPARA- 
TORE-ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE e I modernissimi corsi di 
LINGUE. 


Imparerete In poco tempo, grazie anche alle attrezzature didattiche che 
completano I corsi, ed avrete ottime possibilità d’impiego e di guadagno. 

CORSO ORIENTATIVO PRATICO (con matorlall) 

SPERIMENTATORE ELETTRONICO 
particolarmente adatto par I giovani dal 12 al 15 anni. 

CORSO NOVITÀ (con materiali) 

ELETTRAUTO 

Un corso nuovlssfmq^ dedicalo allo studio delle parti elettriche dell’au- 
tomoblle e arricchito da strumenti professionali di alta precisione. 


IMPORTANTE; al termine di ogni corso la Scuola Radio Eiettra rilascia 
un attestato da cui risulta la vostra preparazione. 

Inviateci la cartolina qui riprodotta (ritagliatela e 
imbucatela senza francobollo), oppure una semplice 
cartolina postale, segnalando il vostro nome co¬ 


gnome e indirizzo, e il corso che vi interessa. 

Noi vi forniremo, gratuitamente e senza alcun im¬ 
pegno da parte vostra, una splendida e dettagliata 
documentazione a colori. 



Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/539 
10126 Torino 
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del destinatario da 
addebitarsi sul conto 
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UN CARILLON DIGITALE 

di A. Alepli 


iene comunemente chiamato CARILLON o scatola 
armonica o scatola musicale un particolare mecca¬ 
nismo capace di produrre brevi e semplici motivi 
musicali; il CARILLON, spesso inserito in pendole, sopram¬ 
mobili e giocattoli, è costituito da un tamburo metallico sulla 
cui superficie laterale sono opportunamente disposti numerosi 
dentini, i quali, con la rotazione del tamburo stesso ad opera 
di un congegno ad orologeria, fanno vibrare ora l’uno ora 
l’altro dei vari elementi di una serie di lamelle sonore pro¬ 
ducendo così il motivo musicale” (estratto dall’Enciclopedia 
Motta). 

Le parti funzionali di un carillon sono allora: 1) la serie 
di lamelle sonore, il cui compito è quello di produrre, vibrando, 
le diverse note musicali; 2) il tamburo dentato, che eccita in 
successione determinata le diverse lamelle; 3) il congegno ad 
orologeria, che fa ruotare il tamburo dentato e stabilisce il 
ritmo o la velocità di esecuzione del motivo musicale. 

Proponendosi di sintetizzare elettronicamente il suono emes¬ 
so da un carillon, occorre riprodurre con ciucuiti elettronici 
queste tre unità funzionali. Possiamo così affermare che gene¬ 
ralmente un carillon sarà costituito da (vedi fig. 1): A) un 
generatore di clock, il cui periodo determina il ritmo di ese¬ 
cuzione del motivo; B) un commutatore elettronico, che sele¬ 
ziona ed organizza nella successione voluta le diverse note 
musicali; C) uno o più oscillatori B.F. che generano le note 
musicali; agli oscillatori, cui possono seguire particolari circuiti 
per l’elaborazione del timbro, è connesso il sistema d’ampli¬ 
ficazione e riproduzione sonora (simboleggiato nell’altoparlante 
di fig. 1). 


A livello teorico, la parte più interessante è rappresentata 
dal blocco B; cioè: come far sì che il circuito esegua nell’or¬ 
dine voluto le diverse note musicali? Come realizzare il com¬ 
mutatore elettronico, tenendo presente che le commutazioni 
necessarie (il numero di battute del motivo) devono essere 
almeno una decina? 

Molti progettisti risolvono questo problema utilizzando un 
circuito contatore in BCD ed una decodifica BCD-decimale; 
sollecitati in questo dal fatto che i due circuiti sono già pre¬ 
senti sul mercato in unità integrate a basso costo (ad esempio 
la coppia 7490 - 7441). Gli impulsi generati dal clock (fig. 2) 
vengono contati dal 7490 ed attivano una alla volta, in succes¬ 
sione ciclica da 0 a 9, le uscite del 7441. Ciascuna uscita pilota 



fig. 1 - Le ire unità funzionali di un carillon elettronico: A) generatore 
di clock; B) commutatore elettronico; C) uno o più oscillatori B.F. 
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Fig. 2 - Realizzazione tipica del commutatore elettronico (blocco B di 
fig. 1) mediante un commutatore BCD ed una decodifica BCD-decimale. 


poi, direttamente o tramite una rete combinatoria, gli oscil¬ 
latori di nota. 

Questa soluzione, che ha il pregio, come già abbiamo sot¬ 
tolineato, di essere molto economica e relativamente semplice, 
ha però il difetto di permettere un numero limitato di commu¬ 
tazioni. È vero che è possibile ottenere, con lo stesso principio 
teorico, un numero qualsivoglia di commutazioni; sono neces¬ 
sari però un contatore in modulo n ed una decodifica con n 
uscite, dove n è il numero di commutazioni voluto. Se tali 
clementi non sono già presenti sul mercato in unità integrate 
(come accade invece per n inferiore a 16), ed è quindi neces¬ 
sario progettarli a partire da semplici unità funzionali (porte e 
flip-flop), la realizzazione dell’insieme diventa talmente com¬ 
plessa ed il suo costo talmente elevato da ritenersi in ogni 
caso sconsigliabile. 

È per questo che la strada scelta dall’autore di questo 
articolo è un’altra. Si è " pensato che, se si rimanda a circuiti 
successivi la scelta delle note musicali, occorre soltanto un 
circuito con n uscite (dove n è il numero di battute del mo¬ 
tivo scelto), attivate in successione ed una alla volta. Tale 
funzione può essere egregiamente svolta da un registro a scor¬ 
rimento (shift register) in cui è stata immessa una informa¬ 
zione semplice. 

Nella sua accezzione più semplice, un registro a scorri¬ 
mento è un insieme di Flip-Flop connessi a cascata, in mo¬ 
do tale che un bit presente all’ingresso, ad ogni impulso di 
clock, viene fatto avanzare di un passo, così che al primo im¬ 
pulso di clock il bit è presente sull’uscita del primo FF, al 
secondo impulso di clock lo stesso bit “shifta”, cioè si tra¬ 
sferisce sull’uscita del secondo FF, e così via. 

Immaginiamo ora di realizzare il circuito di fig. 3. Immet¬ 
tiamo nel registro un solo bit; tale bit si manifesta, dopo il 
F clock, all’uscita Qi, che passa, ad esempio, dallo stato 0 allo 
stato 1, attivandosi. Al 2 ^ clock, il bit passa nel secondo FF, 
manifestandosi in Q 2 , che si attiva, mentre Qi ritorna “bassa”. 
Al 3® clock, è Q 3 ad attivarsi, mente Q 2 toma a 0, e così via 
fino a che il bit “1” non raggiunge l’ultimo FF apparendo in Qn. 

Il vantaggio di questa configurazione (nei confronti di 
quanto detto sopra) è che il numero di uscite disponibili è 
determinato soltanto dal numero di FF che compongono il 
registro; tale numero può essere variato (praticamente senza 


limiti) senza modificare le parti rimanenti del circuito. 

È possibile (ma non indispensabile) riportare il bit dalla 
uscita dell’ultimo FF all’ingresso del primo (collegamento trat¬ 
teggiato in fig. 3), chiudendo il registro ad anello e facendo sì 
che l’informazione percorra ciclicamnte la serie delle uscite. 


L’INTEGRATO 9300 


Sono apparsi sul mercato da qualche anno, con il diffon¬ 
dersi delle tecniche di integrazione su media scala (MSI) di¬ 
verse unità integrate a basso costo adatte alla realizzazione di 
registri a scorrimento. 

Poiché il registro a scorrimento è spesso usato come ele¬ 
mento di memoria per ritardare di un certo numero di impulsi 
di clock un flusso di informazioni, molti di questi integrati 
presentano aU’estemo solo gli ingressi del primo Flip-Flop e 
l’uscita dell’ultimo Flip-Flop; l’informazione presentata all’in¬ 
gresso del registro si manifesta alla sua uscita dopo un numero 
di impulsi di clock pari al numero di Flip-Flop che compon¬ 
gono il registro. Per l’applicazione che ci interessa, è però in¬ 
dispensabile poter accedere alle uscite intermedie. 

La scelta è caduta sul curioso 9300. Come si può osservare 
in fig. 4/a, che ne rappresenta lo schema logico di principio, 
esso contiene quattro FF - MS del tipo D. (Un D-FF-MS, in 
parole povere, può essere ottenuto da un Flip-Flop J K Master- 


IMMISSIONE 
DI UN BIT 'T 



i -J 


Fig. 3 - Realizzazione del commutatore elettronico mediante registro a 
scorrimento. 
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Fig. 4/a - Schema logico di principio di un integrato 9300. 


Slave collegandone insieme gli ingressi J e K). I quattro FF 
hanno clock e reset in comune. 

A complicare lo schema, ma a rendere di una eccezionale 
versatilità l’integrato, sono presenti gli ingressi parallelo Po, Pi, 
P 2 , P 3 ; questi terminali sono collegati all’ingresso D di ciascun 
FF tramite la rete combinatoria formata dalle porte AND e OR, 
e sono abilitati dal terminale PE. 

Quando PE è a 0, gli ingressi D dei quattro Flip-Flop 
(FFo, FFi, FF 2 , FF 3 ) sono rispettivamente collegati ai quattro 
ingressi parallelo (Po, Pi, P 2 , P 3 ); in queste condizioni i FF sono 
pressoché indipendenti fra loro (ad eccezione del clock e del 
reset). Quando PE è a 1, gli ingressi Di, D 2 , D 3 sono collegati 
alle uscite Qo, Qi, Q 2 dei FF che precedono, formando così 
un registro a scorrimento. 

Mandando a 0 il MR (Master Reset), si forzano a 0 tutte 
le uscite, annullando gli effetti di ogni altro ingresso. 
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LO SCHEMA ELETTRICO 


Era intenzione dell’autore realizzare, in base ai principi 
sopra esposti, un carillon digitale capace di emettere più volte 
un motivo formato da 12 note di eguale durata. 

Per ottenere 12 note successive occorre un commutatore 
elettronico a dodici uscite, quindi un registro a scorrimento 
composto da 12 Flip-Flop; poiché è prevista la ripetizione del 
motivo, il registro viene chiuso ad anello. Poi un circuito di 
clock e per finire (dato che il motivo scelto non contiene ac¬ 
cordi e quindi non necessita remissione di più note contem¬ 
poraneamente) un solo oscillatore B.F. 

Ne è saltato fuori lo schema di fig. 5. Tre integrati 9300 
(IC4-IC5-IC6) formano il registro a scorrimento; l’uscita dello 
ultimo FF (pin 12 di 1C6) viene riportata all’ingresso del T FI 
del registro (pin 2 e 3 di IC4), chiudendo così il registro ad 
anello e facendo sì che l’informazione immessa nel registro 
percorra ciclicamente il registro stesso. 

Le due porte ICl/C e ICl/D realizzano un semplice multi 
vibratore a frequenza molto bassa (0,5 - 2 Hz) e forniscono gli 
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PE = abilitazione ingresso parallelo 
(attivo quando è a 0) 

Po, Pi, 

P 2 , P3 = ingressi parallelo 

J = ingresso J primo stadio 

(attivo quando è a 1) 

K ^ ingresso K primo stadio 

(attivo quando è a 0) 

CP = ingresso di clock 

(attivo quando è a 1) 

MR = ingresso di reset generale 

(attivo quando è a 0) 

Qo, Qi, 

Q 2 , Q3 = uscite parallelo 

Q = uscita complementare ultimo stadio 


Fig. 4/b - Simbolo logico delVingresso 9300 e spiegazione delle sigle 
impiegate. 


TabeUa 1 


J 

K 

Qo (Tn + 1) 


0 

0 

0 

1 

0 

Qo(tn) 

"Trutlì table”rela¬ 
tiva al condiziona¬ 
mento delVuscita 

Qo del primo Flip- 
Flop del registro da 
parte degli ingressi 

1 

0 

Oo(tn) 

1 

1 

1 

J e K (vedi anche 
figura 4/a). 


impulsi di clock necessari a far scorrere Pinformazione lungo 
il registro. Il periodo di oscillazione del multivibratore determina 
la durata di emissione di ciascuna nota, ed è determinato dal 
valore dei due condensatori C2 e C3 e di due resistori 
R2 e (R3 + P13). 

Gli integrati IC2 e IC3 costituiscono i circuiti di controllo 
del registro e di immissione nel registro di una informazione 
semplice. È questa forse la parte più originale di tutto il circuito 
e merita di essere trattata in maniera più particolareggiata. 

In fig. 6 sono riprodotti questi circuiti mettendone in evi¬ 
denza le unità logico-funzionali. Il Flip-Flop 1 riceve gli impulsi 
da SI e controlla il reset generale del registro. Le due porte 
ICl/A e ICl/B (non riportate in fig. 6) formano un semplice 
circuito “eliminate switch bounce”, il cui compito è “pulire” 
gli impulsi prodotti dal pulsante SI dai falsi impulsi introdotti 
dal rimbalzo dei contatti. 

Ammettiamo che FFl abbia l’uscita QaOelaQal. Poi 
ché all’uscita Q di FFl è connessa la linea MR del registro, 
in queste condizioni il registro è bloccato e le sue uscite 
forzate a 0. 

Agendo su SI è possibile inviare un impulso di tensione al 
clock di FFl e far sì che le sue uscite cambino stato; Q diviene 
alta liberando il registro; Q va a 0 provocando il trasferi¬ 
mento delle informazioni presenti sugli ingressi J e K di FF2 
alle sue uscite; Q di FF2 diventa bassa. 



Fig. 5 - Schema elettrico completo del carillon digitale.. 
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Fig. 9 - Disposizione dei componenti sulla basetta di cui alla fig. 8. 


. L’uscita della porta B va così a 1 qualsiasi sia lo stato 
delFuscita di C. (In una NAND è sufficiente che uno degli 
ingressi sia basso perché fuscita sia alta; è invece indi¬ 
spensabile che entrambi gli ingressi siano alti perché fuscita 
sia bassa). 

Quindi (riassumendo) fazione su SI ha portato il Master 
Reset a 1 “sbloccando” il registro e il J del primo FF del re¬ 
gistro a 1. Al primo impulso di clock, finformazione presente 
sul J di FFo viene trasferito a Qo, e si manifesta su questa 
prima uscita del registro, che va a 1. Tale informazione viene 
invertita dalla porta A serve a resettare FF2: Q va a 0; Q a 1, 
liberandu B (che si comporta ora da semplice invertitore) e 
facendo così in modo che il J di FFo riceva la stessa infor¬ 
mazione presente sul K. In questo modo il registro viene chiu¬ 
so permettendo alfinformazione di scorrere ciclicamente lungo 
il registro. 

Dovrebbe essere intuitivo che un secondo impulso prodotto 
da S I e i nviato al clock di FFl ripristina le condizioni iniziali, 
cioè MR a 0 e forzate a 0 tutte le uscite del registro. 

Il gruppo Rl-Cl resetta il FFI (contenuto in IC2) all’atto 
dell’accensione del circuito, che si dispone, con il registro 
bloccato, ad accettare gli impulsi provenienti da SI. 

Con la configurazione di fig. 5, il carillon (dopo fazione 
su SI) emette il motivo musicale prescelto a partire dalla prima 
nota e ripete ciclicamente il motivo fino ad una seconda 
azione su SI. 

Può essere utile in particolari circostanze (ad esempio fuso 
del carillon al posto del campanello di casa) far sì che il mo¬ 
tivo venga emesso una sola volta, cioè far sì che emessa l’ultima 


nota il carillon si resetti automaticamente. A questo scopo è 
possibile modificare il circuito in accordo con la fig. 7. 

Chiarito il funzionamento dei circuiti-pilota del registro, 
passiarno all’ultima parte dello schema di fig. 5: l’oscillatore 
B.F. Si tratta di un semplice multivibratore incrociato, modi¬ 
ficato con l’introduzione dei due diodi D13 e D14, che “rad¬ 
drizzano” il fronte di salita degli impulsi prodotti. 

L’onda generata non è quadra per l’asimmetria introdotta 
da TR3. La frequenza di oscillazione è determinata dalle ca¬ 
pacità C4, C5, C6, CI e dai resistori di base dei due tran¬ 
sistori TRI e TR2. 

I transistori TRI e TR2 sono polarizzati dalla corrente for¬ 
nita dall’uscita attiva del registro. Variando il valore della re¬ 
sistenza interposta fra fuscita attiva e le basi dei transistori si 
varia la frequenza di oscillazione del multivibratore: è questo 
il compito svolto dai trimmer PI - P12. I diodi DI - D2 isolano 
fra le loro le uscite del registro e rendono indipendente fazione 
su ciascun trimmer. 

II timbro del suono prodotto può essere variato modifi¬ 
cando il valore di C4 e Cl. 

Poiché fonda generata è rettangolare, non sono necessari 
particolari circuiti di amplificazione. Il prototipo utilizza a questo 
scopo un solo transistore (TR3 in fig. 5) che pilota diretta- 
mente un altoparlante (AP) fornendo una potenza discreta. 
Nulla vieta però di prelevare il segnale fra collettore ed emetti¬ 
tore di TR2 tramite un condensatore di disaccoppiamento di 
qualche microfarad ed inviarlo a sistemi più complessi di am¬ 
plificazione, con la possibilità di regolarne accuratamente il 
timbro e l’intensità. 
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REALIZZAZIONE 


Il carillon di fig. 5 è montato su un’unica basetta stampata 
delle dimensioni di mm 150 x 90. In fig. 8 è riportato il disegno 
delle piste ramate e in fig_. 9 la disposizione dei componenti. 

Poiché la filatura è piuttosto complessa, si raccomanda di 
fare molta attenzione nel riportare il disegno di fig. 8. sulla 
superfìcie ramata. È bene anche che il bagno acido venga 
intiepidito e portato ad una temperatura compresa fra i 35 e i 
50 °C: in questo modo l’asportazione del rame superfluo è più 
veloce e più precisa. 

Per il resto il montaggio non richiede che quei minimo di 
esperienza comune a montaggi di questa complessità: attenzio¬ 
ne alla polarità degli elettrolitici, ai terminali dei transistori, 
alla tacca degli integrati ... Ormai dovrebbero essere osserva¬ 
zioni superflue. 

Il circuito assorbe circa 250 mA a 5 V; per un suo fun¬ 
zionamento corretto necessita di una alimentazione stabilizzata. 
I semplici circuiti alimentatori impieganti regolatori integrati 
a tre terminali (L005, LM309K, ecc.) vanno più che bene a 
questo scopo. 

Gli integrati 9300 (ITT, Fairchild) o i loro equivalenti pos¬ 
sono essere reperiti su ordinazione presso le sedi G.B.C. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

RI 

resistore da 15 kO, 1/4 W -5% 

R2 

resistore da 680 Q, 1/4 W, 5% 

R3 

resistore da 150 Q, 1/4 W, 5% 

R4 

resistore da 12 kO, 1/4 W, 5% 

R5 

resistore da 1,5 kO, 1/4 W, 5% 

R6/R7 

resistor! da 6,8 kO, 1/4 W, 5% 

R8 

resistore da 1,5 kO, 1/4 W, 5% 

R9 

resistore da 12 kO, 1/4 W, 5% 

RIO 

resistore da 1 5 Q, 1/2 W 

RII 

resistore da 1 Q, 1/2 W 

da PI a P12 

trimmer da 10 kO 

P13 

trimmer da 470 0 

CI/Ca 

condensatori elettrolitici da 5 pF - 10 VE 

C2/C3 

condensatori elettrolitici da 330 pF -10 VE 

C4 

condensatore da 0,1 pF 

C5/C6 

condensatori da 0,15 pF 

C7 

condensatore da 0,1 pF 

C8 

condensatore elettrolitico da 330 pF - 10 VE 

C9/C10 

condensatori da 0,1 pF 

da DI a D14 

dìodi 1N914 

TRl/rR2 

transistori BC208 

TR3 

transistore 2N5323, BC304 o equivalenti 

ICl 

integrato 7400 

IC2 

integrato 7473 

IC3 

integrato 7400 

IC4/IC5/IC6 

integrati 9300 

SI 

pulsante deviatore 

AP 

altoparlante 4 o 8 Q 


Eccovi Taltro metodo" 
(più giovane e veloce) 
per imparare senza fatica 

l’Elettronica 
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Elettronica 

118 fascicoli comprendono : 
744 pagine (210 x 297 mm.). 
1243 illustrazioni, 11 materie, 
472 argomenti, 220 formule. 



Per affrontare una materia cosi 
impegnativa come l'Elettronica 
ci sono due metodi: il primo è 
quello classico sui libri, stu¬ 
diando la teoria, lavorando solo 
di cervello: il secondo è il me¬ 
todo IST per corrispondenza 
che offre, accanto alle pagine 
di teoria, la possibilità reale di 
fare esperimenti a casa vostra 
net tempo libero, su ciò che a 
mano a mano leggerete. 

Cosi finalmente in un colpo so¬ 
lo la teoria verrà dimostrata dal¬ 
l'esperimento e l’esperimento 
convaliderà la teoria, in questo 
modo una materia cosi com¬ 
plessa come l'Elettronica sarà 
imparata velocemente, con un 
appassionante gioco teorico¬ 
pratico. 

Col nuovo metodo IST vedrete 
che vi basteranno solo 18 di¬ 
spense per possedere la "chia¬ 
ve dell'Elettronica” che vi apri¬ 
rà nuovi e più vasti orizzonti nel 
vostro lavoro che vi potrà pro¬ 


curare una diversa e più inte¬ 
ressante attività. 

Il corso IST di Elettronica, re¬ 
datto da esperti conoscitori 
della materia, comprende 18 
fascicoli e 6 scatole di mate¬ 
riale, per realizzare oltre 70 
esperimenti diversi. 

Chiedete subito la dispensa 
in visione gratuita. 

Vi convincerete della serietà 
del nostro metodo, della novità 
dell'insegnamento (svolto tutto 
per corrispondenza, con corre¬ 
zione individuale delle soluzio¬ 
ni. Certificato Finale, fogli com¬ 
piti, raccoglitori, ecc.) e della fa¬ 
cilità deH'apprendimento. Spe¬ 
dite il tagliando oggi stesso. 
Non sarete visitati da rappre¬ 
sentanti. 



Oltre 68 anni di esperienza "giovane" 
in Europa e 28 In Italia, nell’Insegnamento 
per corrispondenza. 


IST-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 

Via S. Pietro 49/36G 

21016 LUINO tei. (0332) 53 04 69 

Desidero ricevere - per posta, in visione gratuita e senza impegno -lal'dispensa 
di Elettronica con dettagliate informazioni sul corso. (Si prega dì scrivere 1 let¬ 
tera per casella). 


1 




u 

u 


1 1 

1 

1 







1 

Cogl 

1 

nomi 

9 

1 1 1 




1 1 

1 







1 

Nonr 

L 

e 












1 ! 

u 

! ! 


U 


L'IST è l’unico Istituto Italiano Membro del CEC 
mento per Corrispondenza - Bruxelles. 


Consiglio Europeo Insegna- 


Non sarete mai visitati da rappresentanti! 
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COMBINATION 


LOCK 


Il tema della serratura elettronica a combinazione, che simula quella meccanica impiegata nelle casseforti, ha solleticato 
la fantasia di molti progettisti, quindi apparecchi del genere sono stati descritti in varie pubblicazioni. 

A parer nostro, però, pochi di quelli visti offrivano una certa sicurezza, ed un bambino avrebbe potuto scassinare gli altri. 
Serrature che chiudevano poco, quindi. 

Agli interessati, vogliamo ora proporre “Intrepid lock”, un sistema elettronico a combinazione, in grado di resistere 
ai tentativi dei ladri più abili e pazienti. 

Il nostro apparecchio, non solo risponde ad una sola sequenza numerica su ventimila, ma si autoprotegge azionando 
un sistema di allarme non appena “avverte” un tentativo di effrazione. Inoltre, se Vallarme non ha effetto, si blocca 
definitivamente e non risponde ad altri comandi. Può davvero essere considerato inviolabile. 
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serratura 

elettronica 

inviolabile 

di A. Cattaneo 

Serratura elettronica 
a realizzazione ultimata. 



S icuro come se fosse in cassaforte” è un modo di dire cor¬ 
rente per assicurare Tinasportabilità di un documento, o 
di un oggetto. 

Ma poi sono poi tanto sicure le casseforti? Molte indubbia¬ 
mente no, e meno delle altre quelle munite di talune serrature 
a combinazione. 

Chi come noi è un fedele lettore di “Ellery Queen’s mistery 
magazine”, se che per aprirle, basta una certa pratica ed un buon 
udito. In altre parole, se non si conosce la seguenza numerica, 
la si può ricostruire appoggiando Torecchio al battente, ruotando 
i pomelli ed ascoltando gli scatti delle molle interne. 

Certo, tali casseforti non sono recenti, ma risultano ancora as¬ 
sai diffuse perché gli artigiani che trattano il restauro o Toreficeria 
se le tramandano di padre in figlio. Certo con gran gioia dei ladri, 
che con stile alla “Rififi” o alla “Sette uomini d’oro”, le aprono 
con divertita competenza, assumendo così anche la nomea 
di “esperti” nel loro ambiente. 

Ora se noi potessimo avere un dialogo con uno di questi 
“specialisti” vorremmo lanciare una sfida. Abbiamo progettato 
una serratura apparentemente simile a quella delle vecchie 
casseforti, a combinazione numerica, e vorremmo dire nell’idio¬ 
ma di Sherlock Holmes “Cope with it!” Ovvero, per traslato, 
“aprila se sei capace!” 

Riteniamo infatti che il nostro dispositivo sia grandemente 
più difficile da violare di un equivalente meccanico, e non perché 
non produce rumori-guida, ma perché si autoprotegge. 

In altre parole, non solo può essere aperto con una sola 
sequenza numerica su ventimila, ma al primo errore del ladro, 
dà l’allarme e poi si esclude; cessa di funzionare, di rispondere 
ai comandi. 

Il tutto, con la ferrea logica dei calcolatori, che lascia un 
margine irrisorio alla fortuna dei “professionisti del grimaldello”. 

Per comprendere come tuttociò possa avvenire, osserviamo 
subito lo schema elettrico: figura 1. 

I “quadranti programmatori” sono quattro, rappresentati da 
altrettanti commutatori, SW, SWl, SW2, SW3, muniti di una 
via a dodici posizioni. 

SW controlla l’allarme (tromba antifurto, campana o simili) 


tramite la coppia “inferiore” di contatti di RLl, e volendo aprire 
la serratura, è necessario azionarlo per primo portandolo nell’u¬ 
nica posizione isolata rispetto alle altre. Nel circuito tale posi¬ 
zione è la “10”, ma evidentemente chi realizza la serratura 
può sceglierne un’altra qualunque tra le 12 disponibili. 

Gli altri tre commutatori, con i diodi DI, D2, D3 formano 
un combinatore ANG Gate. Questo circuito è familiare a chi 
si interessa di calcolatori elettronici; agli altri, diremo che in 
pratica può essere paragonato ad un circuito elettrico che 
impieghi tre interruttori collegati in serie per accendere una 
lampadina. 

Se gli interruttori sono tutti chiusi, la lampadina si accende, 
(questa condizione viene indicata come logica “1”) ma se uno 
solo è aperto non si ha Tilluminazione (stato logico “0”). 

Come si vede, gli anodi dei diodi sono tutti riuniti e connessi 
al positivo generale tramite R4, ed alla base del TR3 tramite R5. 

Durante lo stato di attesa, allorché la serratura non è com¬ 
mutata per ottenere l’unica combinazione “apriti sesamo” i diodi 
conducono visto che hanno i catodi portati al negativo generale 
dai commutatori. La conduzione bipassa la Vb del TR3 che 
rimane interdetto. Componendo la serie numerica prevista per 
l’apertura, i catodi dei tre diodi sono spostati dal negativo al 
positivo; nello schema, le posizioni sono “7”, “1”, “4”, quindi 
la sequenza numerica generale d’apertura è 10-7-1-4, ma basta 
scegliere altri terminali per mutarla a piacimento. 

Allorché i diodi ricevono la polarizzazione inversa, cessano 
immediatamente di condurre: in tal modo ai loro anodi è 
presente un valore positivo elevato; sul piano “logico” il gate 
passa da “0” ad “1”. Si noti bene però che basta un solo diodo 
che conduca a mantenere lo stato “0”. 

Se la manovra è stata effettuata con ragionevole sveltezza, 
TRI conduce, RL2 si chiude e la serratura si apre, essendo 
l’elettromagnete pilotato dai contatti del relais. 

Ma perché con sveltezza? Semplice, dal momento in cui 
SW è stato posto con il cursore a contatto di R7, è entrato in 
azione un timer di cui fanno parte CI e DZl. 

Questo circuito, dopo una ventina di secondi produce la 
conduzione del TR2, ed il TR2 “cortocircuita a massa” la 
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base del TR3, per cui la serratura si autoesclude e non consente 
di provare diverse combinazioni. Portando R7 a 22.000 Q, il 
tempo massimo diminuisce a dieci secondi circa, e proprio 
non resta alcun margine per un tentativo di “prova e riprova”. 
Noi però non pensiamo che sia assolutamente necessario di 
abbreviare in tal modo il tempo utile per la programmazione, 
visto che è presente Tallarme cui abbiamo accennato prima. 

Questo settore funziona grazie ad un secondo Gate logico, 
che però è del tipo OR. Anche questo può essere facilmente 
compreso con una analogia, Si pensi al solito circuito, nel 
quale gli interruttori posti in serie sono sostituiti da altri in 
parallelo; vale a dire che lo stato logico “1” interviene quando 
uno qualsiasi degli interruttori è chiuso. OR, infatti, in inglese 
significa “oppure” ed in questo caso deve intendersi come 
“questo-o-quello”. 


Il Gate OR è formato da D4, D5 e D6. 

Poiché detti, hanno l’anodo collegato al catodo dei prece¬ 
denti DI, D2, D3 avviene che siano interdetti quando gli altri 
conducono (posizione di attesa) ma conducono non appena 
il ladro (senza aver manovrato in precedenza SW) riesca a 
stabilire il primo dei tre contatti della combinazione. 

Non interessa quale commutatore “centri” il numero esatto; 
ne basta uno qualunque proprio per la natura del Gate. Con la 
conduzione, tramite RI, oppure R2, o R3 la corrente circola 
nella base del TRI, quindi RLl si chiude e la campana di 
allarme suona. 

E se il ladro, avvedutosi dell’errore sposta immediatamente 
la manopola? 

L’allarme non tace, per la semplice ragione, che la seconda 
coppia dei contatti del relais al momento della chiusura stabili- 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

R1-R2-R3 
R4-R+ : 

resist. da 1 kO -1/4 W - 5% 

R5-R6 : 

resist. da 100 Q -1/4 W - 5% 

R7 : 

resisi, da 68 kO - 
1/4 W - 5% 

R9 : 

resisi, da 470 kQ - 
1/4 W - 5% 

CI : 

condensatore elettrolitico 
da 470 pF - 16 

D1-D2-D3-D4- 
D5-D6-D7-D8 : 

diodi al Silicio 1N4001 
oppure 10 DI 

DZl : 

diodo zener da 7,5 V - 
400 mW tipo BZY88 

C7VS 0 equivalente 

TR1-TR3 : 

transistori 2N3055 

0 equivalente 

TR2 : 

transistore BC 108 
oppure BC 208 

RL1-R12 : 

relè a 12 V 100 - 500 Q 
almeno 2 scambi 

SW-SWl- 

SW2-SW3 

commutatori ad 1 via 

12 posizioni 

- 

quattro manopole 

- 

contenitore 

00/3019-00 

- 

quattro distanziatori per 
circuito stampato 

- 

trecciola isolata 



Vista interna detta serratura elettronica inviolabile. 


sce un aggancio fisso e la situazione di allarme continua, 
indipentemente da ogni manovra successiva. 

Ora, sarà chiaro anche al lettore, che quando parlavamo 
di sicurezza del sistema, non avevamo certo esagerato; in pratica 
la serratura “gioca a scacchi” col ladro. Però ha il vantaggio 
di un giocatore che conosca le mosse che favversario può 
fare in anticipo, quindi, sul piano intellettuale non può perdere, 
opponendo ad ogni offensiva uno sbarramento invalicabile con 
il finale in allarme o nel blocco ; due conduzioni che prefi¬ 
gurano la sconfitta delfefrattore. 

Vediamo ora il montaggio. 

La serratura ha una sola possibilità di essere “battuta”, e 
non a caso scegliamo questo termine. Si tratta appunto della 
sua distruzione meccanica, che può avvenire a colpi di mazza, 
così come qualunque sofisticata Yale lock può essere sfondata 
con un trapano. Ancora una volta, però, il nostro sistema si rivela 
superiore al sistema meccanico se il pannello che regge relais, 
transistori ed altre parti (vista interna delfapparecchio) è mon¬ 
tato lontano rispetto al banco dei commutatori, ed unito a que¬ 
sto con dei cavetti multipolari. 

Ovvero; il ladro che intenda forzare una serratura comune, 
una volta che con il minimo rumore fabbia “sfondata”, può 
far retrocedere la sbarra di chiusura, ed il gioco è fatto. 

Nel caso del nostro sistema, la condizione è diversa. 

Se il ladro spacca il quadretto dei commutatori e li distrugge, 
non avviene nulla, perché in tal modo non si eccita TR3, 
quindi il sistema elettromagnetico, distante, rimane bloccato. 

In più, il ladro potrebbe credere che una volta sia entrato in 
azione fallarme, fosse possibile tacitarlo distruggendo i controlli: 
errore, perché anche tritando tutto, SW compreso, RLl rimane 
chiuso e la tromba continua a suonare. 

Quindi a differenza dal nostro prototipo, che è servito per 
le prove di laboratorio, la basetta stampata, non dovrà mai 


essere sottostante ai commutatori ma opportunamente distan¬ 
ziata da questi. 

Ciò chiarito, eccoci ad altre note pratiche. 

I commutatori saranno cablati “tomo-torno” con un filo 
nudo, escludendo il contatto che interessa ai fini della com¬ 
binazione. Questa potrà essere ricavata dalla data di nascita di 
chi realizza l’apparecchio, per poter essere memorizzata senza 
problemi: ad esempio, 8-1-49, sarà tradotta in 8-1-4-9-. In alter¬ 
nativa si potranno impiegare i primi numeri del telefono del¬ 
l’ufficio; se è 23.48.93, si programmerà la serie 2-3-4-8 . . . 
e così analogamente. 

Finito il lavoro attorno agli s^vitch, si passerà alla basetta. 
TRI e TR3, nel regime di conduzione, dissipano una potenza 
molto ridotta, quindi non necessitano di alcun tipo di radiatore. 

I numerosi diodi in gioco, dovranno essere collegati in modo 
attentissimo, perché l’inversione di uno qualunque potrebbe 
impedire il funzionamento del tutto, dell’allarme, o di una funzione. 

A parte la polarità dei diodi, il cablaggio non abbisogna 
di particolari cure che non siano le solite e risulta facile da 
completare, in un tempo modesto. 

Collegando i commutatori alla basetta, è da raccomandare 
l’impiego di cavetti multipolari a colori diversi: altrimenti, gli 
errori sarebbero quasi certi, per quante misurazioni si potessero 
attuare con un provacircuiti. La serratura non necessita di una 
sorgente di CC stabilizzata, ma per alimentarla basta un qualun¬ 
que rettificatore di rete che eroghi 12 -14 V, con una corrente di 
200 mA o simili, per abbondanza. 

II collaudo può essere condotto al banco impiegando due 
lampadine connesse, con la propria alimentazione, ai contatti 
dei relais. 

Se non vi sono errori (e questi, se sono presenti, 
molto probabilmente consisteranno in qualche connessione 
commutatore-basetta inversa o mancante) la serratura si corn¬ 
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ecco cosa c’è 
su 




di gennaio 

• Tutti i canaii di Teiemontecarlo 

• Rapporto da Liegi 
suiie radio locaii 

• Furio Coiombo paria dei nuovi 
teiegiornaii 

• Rassegna dei TBC 

• Speciaie registratori 

Un numero da non perdere! 


porterà esattamente come abbiamo specificato. La manovra 
di SWl, SW2, SW3 causerà Tallarme, allorché una spazzola 
inverte la polarizzazione dei diodi; a nulla varrà spostare di 
seguito qualunque manopola, perché RLl risulterà agganciato. 

Se per puro caso (sarebbe davvero incredibile, ma tutto deve 
essere considerato) la manovra di SW portasse all’esclusione 
iniziale deirallarme, lo studio successivo delle combinazioni 
risulterà quasi impossibile, perché trascorso breve tempo, il 
timer porrà in interdizione il TR3. 

Per aprire la serratura, SW dovrà essere mosso per primo, 
ed in rapida successione gli altri commutatori dovranno essere 
portati sul numero previsto. 

Relativamente alla serratura servita, si possono impiegare 
modelli sia funzionanti in CC che in CA, del tipo che a riposo 
hanno la sbarra spinta nel fermo da una molla, e durante 
l’apertura interviene un elettromagnete che ‘‘risucchia indietro” 
la spranga. 

I sisteme CC del genere, solitamente assorbono da 1 a 
1,5 A a 12 y. L’allarme potrà a sua volta funzionare in CA o 
in CC; potrà essere una campana elettromagnetica, una sirena 
motorizzata o altro dispositivo similare a 220 V. 

Nulla impedisce che sia utilizzata la classica tromba bitonale 
a 12 V, che in genere assorbe da 1 a 2 A. 

Se proprio vogliamo, la soluzione “tutto-in-CC” è a nostro 
parere preferibile, anche perché impiegando la batteria-tampone, 
si potrà esser certi che eventuali interruzioni di rete con creino 
problemi e non favoriscano i ladri. Ovvero, non si potrà rimanere 
chiusi fuori di casa (!) e gli scassinatori non potranno lavorare 
tranquillamente. 

Se si opta per questa versione dell’impianto, il rettificatore 
dovrà erogare 2 A a 12 V, e l’elemento-tampone potrà essere 
da 10 A/h, ermetico. 


Padroni dell’eteia 




guida airaacolto di tutto il mondo 
con un semplice apparecchio a onde corte 


di Emanuele 
elianfredi 
Vinma de Regny 


i segreti 
della radio 

di Emanuele e Manfredi 
Vinassa de Regny 

Alcuni esempi, pratici e divertenti, 
per scoprire come, 
anche con il più sempiice 
degii apparecchi radio, 
si può diventare padroni deii’etere. 
Captare messaggi di radioamatori, 
di aerei in fase di atterraggio, 
di radio pirata, ascoltare voci e suoni 
da ogni parte dei mondo. 

210 pagine. Numerose illustrazioni. 

Lire 1.300. Oscar Casa. 


un OSCAR mondadori 













SUPERVELOCITY 

CUFFIE DINAMICHE 



Forma bilanciata 


Prestazioni superiori da ogni 
punto di vista 

DSR-7 


Cuffie de! peso di una piuma 
per un maggior confort 

DSR-9 


Modello DR7 

Tipo; dinamico “Super Velocity” 

Impedenza; 200 ohm 

Risposta di frequenza; 20-:-20.000 Hz 

Sensibilità;,98 dB/mV 

Tensione d’ingresso nominale; 1 mV 

Peso completa di cavo; 210 g 

Codice; PP/0464-00 


Modello DR8 

Tipo; dinamico “Super Velocity” 

Impedenza; 200 ohm 

Risposta di frequenza; 20^20.000 Hz 

Sensibilità; 98 dB/mV 

Tensione d’ingresso nominale; 1 mV 

Peso completa di cavo; 210 g 

Codice; PP/0462-00 


Modello DR9 

Tipo: dinamico “Super Veiocity” 

Impedenza: 200 ohm 

Risposta dì frequenza: 20^20.000 Hz 

Sensibilità; 98 dB/mV 

Tensione di ingresso nominale: 1 rfiV 

Peso completa di cavo; 170 g 

Codice; PP/0460-00 









00/3009-50 



00/3009-40 






Dimensioni (± 1) 

Codice G.B.C. 

Prezzo 

A 

B 

C 

295 

150 

130 

00/3009-00 

L 6.800 

235 

150 

130 

00/3009-10 

L 6.500 

295 

200 

130 

00/3009-20 

L. 7.500 

235 

150 

95 

00/3009-30 

L 6.900 

295 

150 

95 

00/3009-40 

L. 7.300 

295 

200 

95 

00/3009-50 

L 7.900 


Contenitori 

per scotole di montaggio 



Materiale: alluminio anodizzato 
Pannelli e fiancate: anodizzate colore alluminio 
Coperchio e fondello: anodizzati colore bronzo 
Gommini antivibranti 



Contenitori 
per strumenti 







Materiale: alluminio verniciato 
Pannello frontale: alluminio 
Cornice in materiale plastico antiurto 
dotata di supporto per l’inclinazione 
del contenitore 



00/3008-30 00/3008-20 



Tipo 

Dimensioni ( 

±1) 

Codice 

G.B.C. 

Prezzo 

A 

B 

C 

Basso - Lungo 

228,5 

63,5 

216 

00/3008-00 

L. 9.300 

Basso - Corto 

228,5 

63,5 

146 

00/3008-10 

L. 8.200 

Alto - Lungo 

203 

89 

216 

00/3008-20 

L. 10.300 

Alto - Corto 

203 

89 

146 

00/3008-30 

L 8.800 


in vendita presso le sedi G.B.C. 
















































































PRECISA 

BILANCIA 

TERMICA 


Questo circuito molto semplice può essere regolato 
per rimanere stabile in una fascia di temperatura 
di pochi gradi, compresa tra il livello di glacia¬ 
zione dell’acqua (0 "C) e quello dell’ebollizione 
(+ 100 °C). Ove “l’ambiente” si sposti dal punto 
di lavoro situato, per esempio da 40 "C “scenda” 
a 37-35 "C, oppure salga a 45 "C, aziona pronta¬ 
mente un relais, un allarme acustico o visivo, ri¬ 
pristinando il condizionamento, o avvisando chi 
di dovere, che è in atto una situazione anomala. 


T empo addietro, volendo controllare la temperatura del 
casotto in vetro e plastica (più pomposamente detto ‘‘ser¬ 
ra” dove conservo i bulbi da fiore, le piante mediter¬ 
ranee e vari semenzai, e dove la gatta ha partorito i suoi micini, 
mi sono recato presso un magazzino che tratta componenti 
elettromeccanici in cerca di un adatto termostato bimetallico. 

Alla mia richiesta di ottenere un sistema in grado di scat¬ 
tare con buona precisione ed una difTerenza massima di +/- 
3 °C intorno a 25-30-35 ®C, il commesso è andato in Tilt ed ha 
confabulato con il direttore a bassa voce indicandomi con il 
pollice. 

Il direttore del magazzino in panciotto scozzese e tempie 
grigie, mi ha sogguardato di lontano; non ci voleva molto a 
capire che era incerto se chiamare il soccorso psichiatrico 
o il 113. 

Ha valutato i miei capelli corti, la cravatta, il tranquilliz¬ 
zante vestito anche troppo serioso, la barba appena fatta, ed 
allora si è azzardato ad avvicinarsi. Mellifuo, mi ha informato 
che dispositivi simili a quello da me desiderato non si trova¬ 
vano correntemente, e con un sorriso tremendamente mecca¬ 
nico mi ha suggerito di rivolgermi alle ditte che trattano appa¬ 
rati per il controllo dei procedimenti industriali! Poiché voleva 
mandarmi via ad ogni costo, ha addirittura scarabocchiato su 
di un foglio un paio di indirizzi. 



Una ditta distava buoni dodici chilometri, l’altra almeno 
sette nell’inversa direzione. 

Per pura curiosità professionale mi sono diretto verso il 
concessionario più vicino, laddove ho appreso che sì, con pa¬ 
gamento anticipato o deposito, era possibile fare venire dalla 
Germania un sistema a scatto del genere, ma elettronico, e 
come tale, era necessario chiudere un occhio sul prezzo in 
omaggio alla precisione. 

Con centottanta mila lire avrei potuto avere il mio termo¬ 
stato precisissimo, munito di sonda esterna, capace di soddi¬ 
sfare le mie pretese. 

Oh sì, ho faticato a non esplodere in una risata omerica 
o falstaffiana; quasi cianotico ho agguantato alcuni depliant 
per buona memoria e mi sono raccolto nel buon-vecchio labo¬ 
ratorio, tanto disamato e tanto utile. 

Tre ore dopo il termostato elettronoco era pronto; perfet¬ 
tamente adeguato alle specifiche, anzi migliore, spesa generale 
per le parti, circa tremila lire, relais escluso. 

Qualcuno dirà: “e perché non ci hai pensato prima?”. Sem¬ 
plice, mentalmente sono pigro. Detesto di mettermi a pensare, 
se qualcuno ha già trovato per me una soluzione ad un pro¬ 
blema, che sia accettabile. 

Credo che molti abbiano la necessità di un dispositivo simile 
a quello che poteva servirmi, quindi infranta la barriera della 
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Fig. 1 - Circuito elettrico del termostato. 


Quindi, non resta che vedere cosa accade nel complesso, 
partitore compreso. 

Se TRI conduce, nulla affatto. 

Se invece il valore TH si eleva per fattori ambientali, 
cosicché è TR2 a prevalere, tra i contatti “Kl” e “K2” appare 
una corrente che può chiudere un relais, RYl, accendere un 
LED tramite il resistere R6, oppure attivare un Sonalert o si¬ 
mili fischi elettronici ad alto rendimento (SP). 

Quindi, in pratica il tutto è un rivelatore della diminuzione 
della temperatura: caldo, uscita OFF; più freddo, ON. 

Una limitazione? No; se occorre il lavoro inverso, basta 
scartare la coppia di contatti del relais ‘‘chiusi durante il lavoro” 
e collegare il sistema riscaldante o Tallarme delleccessivo au¬ 
mento di calore al contatto “chiuso a riposo”, quando TR2 è 
interdetto; o meglio, sostituire “TH” (NTC) con un elemento 
PTC di eguale valore. 

Senza il relais, in tal caso avremo il LED acceso sin che 
la temperatura è regolare, e Tinverso nell’inverso. 

Se, come nel mio caso, il sensore elettronico serve solo per 
controllare un ambiente, il termistore “TH” non deve prevedere 
custodie, anzi non deve proprio aver custodie; può essere un 
normale elemento a pasticca montato sullo chassis che com¬ 
prende le altre parti. Se invece è necessario controllare un tipo 
di liquido, un bagno e simili, al posto del discoide si impiegherà 
un elemento “NTC” ad ampollina, sistemato in un tubetto 
metallico (rame oppure alluminio) e sigillato con resina Plas- 
T-Pair (G.B.C.). 

Tali ampolline hanno sólamente U difetto di costare cifre 
incredibilmente più grandi degli elementi tradizionali, ed io mi 
ostino a non comprendere perché il medesimo cavolo di pallina 


neghittosità eccomi a trattarlo. 

Forse, risparmierò a chimici, architetti, floricultori, fotografi, 
meccanici e (perché no?) Tecnici elettronici, molte lire e molte 
noie con questa descrizione. 

Il termostato di cui parlo è una classica “bilancia elettro¬ 
nica”, cioè un trigger di Schmitt. Per comprendere bene come 
funzioni, dirò che tale circuito è rigenerativo e bistabile. 

Capito niente? Beh, nulla di male; eccomi a perfezionare 
i dettagli: in sostanza, è formato da una coppia di stadi abbi¬ 
nati che lavorano “a bilancia” come le “pese” che un tempo 
usavano i salumieri ed oggi solo gli orafi. 

In queste, se un piatto “va giù” l’altro “sale” e l’equilibrio 
è raggiunto mediante successivi aggiustamenti. 

Nel nostro caso, non si può avere Vequilibrio; uno dei due 
stadi (o elementi attivi) prende sempre il sopravvento, quindi 
la bilancia è sempre “pendente” o di qui o di là, senza fasi 
intermedie. 

Come avviene ciò? 

Osserviamo lo schema del termostato nella figura 1. 

Ignoriamo il partitore resistivo RI, TH, R2, R3. 

Se il TRI non conduce a causa del predetto, la base del 
TR2 è polarizzata a circa metà della tensione VB tramite R4, 
R5, R8. Gli emettitori sono quindi ad un valore poco più ri¬ 
dotto, mettiamo 4 V (le tolleranze dei resistori in gioco modi¬ 
ficano assai le misure precise, che allora devono essere intese 
come indicative). 

Se la tensione di ingresso è inferiore a circa 5V, TRI resta 
certamente “off”, ma se la polarizzazione di base sale a valori 
dell’ordine dei 6 V il transistore “prende il sopravvento” su TR2, 
ovvero conduce, interdicendo l’altro componente della coppia 
dato che il resistere R7 è comune. 

Ora rivediamo il tutto. La polarizzazione del TRI è deter¬ 
minata da RI e da TH, che in pratica è un comune resistere 
“NTC” (a coefficiente negativo di temperatura). Un resistere 
che diminuisce il suo valore se avverte una temperatura che sale. 

Sull’altro ramo della polarizzazione, vi è R2, ma anche R3 
variabile; quest’ultimo situa il punto di lavoro per lo stadio TRI, 
nel senso che ha un valore molto ridotto, anche “TH” deve 
ridursi di molto perché avvenga la commutazione di stato. 




Fig. 2 - Spaccato del¬ 
la sonda. 


PLAS-T- PAIR 
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di ossidi sinterizzati debba venir via a poche centinaia di lire 
se è laccata e munita di terminali standard, o avere un prezzo 
da bancarotta se è dentro una fiala di vetro svuotata. Chissà se 
in risposta a questo articolo qualcuno me lo spiega, una buona 
volta? 

In questa speranza passo oltre. 

Relativamente airalimentazione, il trigger è abbastanza sen¬ 
sibile; può lavorare disordinatamente se vi sono fiuttuazioni 
degne di nota. Occorre quindi alimentarlo tramite un moderno 
stabilizzatore IC a ‘‘tre terminali” nell’impiego più logico, a rete. 

Le pile sono sconsigliabili, in questo caso, perché se TRI è 
“ON”, Tassorbimento è sempre di almeno 15 mA e se è inne¬ 
scato TR2, di 40 mA; il che è comodo per operare i segna¬ 
latori, gli allarmi, ed i vari relais, ma non risparmia una sorgente 
di energia portatile. 

Relativamente al montaggio, nulla di più facile. 

Il circuito stampato “normale” che serve”, appare nella figu¬ 
ra 3; per normale intendo previsto per il segnalatore a LED, op¬ 
pure a Sonalert. Se al posto di questi due si vuole montare il 
relais, le piste relative dovranno essere aggiunte, aumentando 
un poco la basetta che in originale misura solamente 45 per 
45 mm. 

Nella figura citata, il sensore NIC è raffigurato come “am¬ 
bientale” cioè inserito tra le altre parti. Se si deve far uso di 
una delle finanziariamente preoccupanti “ampolline”, ovvia¬ 
mente il punto di connessione non muta, ma si deve preve¬ 
dere l’mpiego di un cavetto intrecciato bipolare che raccordi 
Telemento alla basetta. Intrecciato per evitare che raccolga 
campi magnetici alternati spuri che potrebbero disturbare il 
funzionamento. 

Tale cavetto può essere lungo un paio di metri, occorrendo. 
Se la distanza è ancor maggiore, è necessario Tutilizzo di un 
vero e proprio cavo schermato bipolare, con la calza collegata 
al negativo generale. 

I trigger, infatti, talvolta si manifestano un pochino “dispet¬ 
tosi” per qual che concerne gli impulsi casualmente indotti. 

Con questo, almeno per ciò che a me risulta, non è neces¬ 
sario schermare il dispositivo racchiudendolo in una scatola 
metallica; tale soluzione, però non è da scartare aprioristica¬ 
mente, perché previene i danni della polvere su R3, protegge 
e rende il dispositivo più solido. In tutta evidenza, se il ter¬ 
mistore è sulla basetta, fungendo da monitor dell’ambiente, è 
necessario traforare un fianco dell’involucro sì che l’aria possa 
circolare senza impedimenti. 

II montaggio vero e proprio, non cela alcuna difficoltà. 

Il termistore non ha un verso di inserzione, non essendo 
polarizzato; i resistor! possono essere anche al 10% di tolle¬ 
ranza. I transistori possono essere di qualunque modello che 
risulti perfettamente intercambiabile con il BC108, ma la repe¬ 
ribilità di questo non crea certo problemi, essendo forse il mo¬ 
dello più diffuso che vi sia in commercio. 

CI deve essere di qualità molto buona, perché se ha delle 


perdite interne il trigger può “balbettare”; ovvero essere privo 
della commutazione “secca” che lo distingue, e rimanere in¬ 
stabile. Il termistore “TH” può avere, a 25 °C, un valore di 
25.000 Q; 30.000 Q, oppure 40.000-45.000 Q. Regolando R3, 
è possibile ottenere ugualmente la funzione commutatrice su 
di una amplissima gamma di temperatura. 

Ricordo qui, che termistori ad alto valore e basso prezzo 
possono essere acquistati presso la G.B.C.; per esempio il mo¬ 
dello economico DF/0094-00 a 25 °C manifesta una resistenza 
di 47.000 Q. 

Sempre presso la G.B.C. sono reperibili anche le sonde in 
ampollina; continuando con gli esempi citerò il modello Phi¬ 
lips DF/0490-00, da 47.000 Q a 20 °C. 

Credo che non sia necessario riferire altro, sulle parti. Ove 
le piste non siano errate o in corto, il trigger funzionerà senza 
altro bene, quindi anche il commento relativo al cablaggio 
è esaurito. 

Circa il collaudo, supponiamo che come sistema di avviso 
si sia impiegato il LED, per comodità. Applicata la tensione 
VB, R3 sarà ruotato sin che il diodo non tenda ad accen¬ 
dersi, emanando qualche lampeggio breve dalla modesta inten¬ 
sità. A tal punto, il dispositivo è in situazione pressoché cri¬ 
tica di funzionamento, ovvero con la temperatura ambientale 
è sul punto di commutare di stato. Ruotato ancora un poco il 
trimmer il LED si accenderà stabilmente perché la polarizza¬ 
zione del TR2 supera quella del TRI. 

Toccando però il termistore con la brace della sigaretta 
(o anche semplicemente avvicinandola alla pastiglia) il diodo 
si spegnerà inimediatamente, perché la resistenza interna del¬ 
l’elemento crolla, e TRI passa a condurre. 

Allontanata la sorgente di calore, dopo alcuni lampeggi 
che durano circa due secondi, manifestando l’instabilità dello 
stato di lavoro, il LED tornerà ad accendersi. 

Analogamente il relais eventualmente impiegato, tornerà a 
chiudersi, o il Sonalert o fischiare. 

Se invece R3 è regolato in modo tale che l’elettrolumine- 
scente sia spento con la temperatura di ambiente, toccando 
il “TH” con un pezzetto di ghiaccio tolto dal frigorifero, si no¬ 
terà che a causa dell’aumento di resistenza, TRI cessa di con¬ 
durre e TR2 gli subentra producendo l’azionamento della luce. 



Rg. 4 - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato. 


37 




























del suono o la chiusura del relais. 

Se il lettore giudica troppo lento il tempo di commuta¬ 
zione, può diminuire la capacità del Cl; contemporaneamente 
regolando R5 ed R8. Di base, tali esperienze non sono neces¬ 
sarie, ma si sa, nulla insegna di più che condurre dei tentativi, 
quindi, perché si dovrebbe trascurare Taspetto didattico? 

Concludendo, dirò ancora che il relais RYl, se impiegato, 
deve essere piuttosto sensibile; non come i modelli da radio- 
comando, ma poco ne corre. 

Ciò non causa molti problemi; oggi i relais sono assai pro¬ 
grediti per far fronte alla “concorrenza” dei dispositivi allo 
stato solido che possono surrogarli, quindi elementi da 200 mW 
di eccitazione ottimi per il nostro impiego, come il G.B.C. 
“GR/0012-00”, possono portare ben 250 V in alternata sui 
contatti, con una corrente di 2 A. 

Analogamente, si prestano i vari “reed” miniaturizzati. 

Con valori del genere non vi sono problemi. Il contatto 
può accendere e spegnere, ad esempio, quattro lampade a 
raggi inJfrarossi da 125 W, e posso garantire che una batteria 
del genere produce un bel calore a media distanza. 

Inutile parlare poi degli allarmi (campane a rete che segna¬ 
lino la temperatura deviante dalfottimo). 

Se il termostato elettronico deve controllare direttamente 
il calorifero, i contatti di “RY” miniatura incorporato, possono 
attivare, con la rete, un grosso relais asservito in grado di ac¬ 
cendere o spegnere ... una specie di centrale elettrica, e non 
solo un calorifero. 

Volendo controllare da lontano lo stato del sistema, nulla 
impedisce di far funzionare in parallelo il relais sensibile ed 
il LED; in tal caso R6 sarà portato ad un valore delfordine di 
680 Q o simili, e si collegherà il diodo allo chassis mediante 
normale piattina per impianti elettrici lunga dieci, quindici me¬ 
tri o come si vuole. Il filo ha una resistenza interna trascu¬ 
rabile nel campo di tali misure, quindi, nessun problema. 

Non posso chiudere senza un ultimo richiamo alla già sot¬ 
tolineata sorgente di alimentazione “VB”. Se non si vuole rea¬ 
lizzare un alimentatore stabilizzato in piena regola, può bastare 


anche un rettificatore qualunque dalla tensione giusta indica¬ 
tivamente, purché in tampone^ cioè in parallelo, gli si applichi 
una batteria ricaricabile da 9 V del genere adottato in certi 
radioricevitori, antifurti, ed apparecchi elettronici professionali. 



Vista interna della bilancia termica a realizzazione ultimata. 


è in edicola 
il nuovo numero 

di elettronica 

la più qualificata 
rivista italiana 
di elettronica 


ELENCO DEI COMPONENTI 

Cl 

condensatore da 100 pF/12 VL 

C2 

eguale a Cl 

LED 

diodo elettroluminescente “rosso” di qualsiasi tipo 

RI 

resistore da 10.000 Q - 1/2 W - 10% 

R2 

eguale a RI 

R3 

triinmer potenziometrico lineare da 50.000 Q 

R4 

resistore da 150 0 - 1/2 W - 10% 

R5 

resistore da 3.300 0 - 1/2 W - 10% 

R6 

resistore da 330 Q - 1/2 W - 10%; vedere testo 

R7 

resistore da 47 O - 1/2 W - 10% 

R8 

resistore da 2.200 0 - 1/2 W - 10% 

RYl 

relais da 200 mW di eccitazione, munito di contatto a 
scambio; vedere testo 

DI 

: diodo al Silicio 1N914 

SP 

: sirena elettronica Sonalert (Mallory) o simile da 8-10 mA 
di assorbimento 

Th 

: termistore NTC da 25.000 0 a 25 ^C, oppure 40.000 Q, op¬ 
pure 47.000 Q, oppure PTC dai valori eguali; vedere testo 

TR9 

: BC108 0 equivalenti 

TR2 

: eguale al TRI 
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i Torre Alessandrina, 1 

mMw%S \J4M}K ffJLJ.S9 00054 Fiumicino (Roma) 

AGENZIA DI ROMA: via Etruria, 79 
TEL 06/774106 - dalle ore 15,30 alle 19,30 


Orologio digitale MA 1002 
modello a 24 ore 

□ Visualizzazione ore minuti secondi □ 
comando sveglia □ possibilità di ripetere 
l'allarme ogni 10 minuti □ display 05” 

□ indicazione mancanza alimentazione □ 
indicazione predisposizione allarme □ con¬ 
trollo luminosità □ possibilità preselezio¬ 
ne tempi uscita comando radio televisione 
apparecchiature elettriche varie ecc. □ 
Alimentazione 220 Ve.a. oppure 9 Vc.c. 
con oscillatore in tampone. 

Modulo premontato -f trasformatore + 
modulo premontato per oscillatore in tam¬ 
pone + istruzioni L. 19.000 

Apparecchiature per impianti di allarme 
Segnalatore automatico 
di allarme telefonico 


TUTTI ì TRASFORMATORI 
SONO CALC0LATI PER USO 
CONTINUO - SONO IMPREGNATI 
DI SPECIALE VERNICE ISOLANTE 
FUNGICIDA - SONO COMPLETI 
DI CALOTTE LATERAU 
ANTIFLUSSODISPERSO 


IL SEGUENTE LISTINO E' VALIDO SINO AL 31 GENNAIO 1977 


Trasmette fino a 10 messaggi telefonici 
(polizia - carabinieri - vigili del fuoco 
ecc). Aziona direttamente sirene elettro¬ 
niche e tramite un relè ausiliario sirene 
elettromeccaniche di qualsiasi tipo. Può 
alimentare, più rivelatori a microonde ad 
ultrasuoni rivelatori di incendio di gas e 
di fumo, direttamente collegati. 

□ 3 temporizzazioni □ rivelatori normal¬ 
mente aperti o chiusi 

□ teleinserzione per comando a distanza 

□ alimentatore stabilizzato 12 V. 

□ nastri magnetici Philips CC3-CC9-TDK 
EC6 o musicassette 

□ approvazione ministeriale Sett. 1972. 


TRASFORMATORI 
DI ALIMENTAZIONE 


SERIE EXPORT 


20 W 220 V 0-6-9-12-24 V 

L. 

3.900 

30 W 220 V 0-6-9-12-24 V 

L. 

4.800 

40 W 220 V 0-6-9-12-24 V 

L. 

5.700 

50 W 220 V 0-6-12-24-36 V 

L. 

6.400 

70 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.000 

90 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V 

L. 

7.700 

110 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V 

L. 

8.300 

130 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

9.600 

160 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

10.700 

200 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

11.800 

250 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V 

L. 

14.300 

300 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-60 V 

L. 

17.600 

400 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-60 V 

L. 

21.500 


CONDENSATORI ELETTROLITICI 


4000 pF 50 V 

L. 

900 

2000 pF 100 V 

L. 

1.100 

3300 nF 25 V 

L. 

600 

1000 |xF 100 V 

L. 

700 

3000 pF 50 V 

L. 

650 

1000 iiF 50 V 

L. 

450 

3000 iiF 16 V 

L. 

350 

1000 pF 25 V 

L. 

300 

2500 ^iF 35 V 

L, 

550 

1000 pF 16 V 

L. 

180 

2000 |xF 50 V 

L. 

550 

500 pF 50 V 

L. 

290 

SOR 



TRIAC 



200 V 3 A 

L. 

550 

400 V 3 A 

L. 

1.000 

400 V 3 A 

L. 

700 

400 V 6,5 A 

L. 

1.200 

400 V 10 A 

L. 

1.400 

500 V 4,5 A 

L. 

1.200 


AMPEROMETRI 

ELETTROMAGNETICI 


Completo di nastro Philips CC3 senza 
batteria L 140.000 

Scheda completa per la realizzazione 
di centrali di allarme ALCE-X2 

□ Alimentatore incorporato stabilizzato 
variabile 11 V.a 14,5 V, 1 A □ 3 temporiz¬ 
zatori regolabili (Ùscita-Entrata-Durata al¬ 
larme) □ Contatti normalmente aperti e 
chiusi istantanei □ Contatti normalmente 
aperti e chiusi temporizzati O teleinseri¬ 
tore per comando a distanza □ visualiz¬ 
zatori Led per temporizzatori e carica bat¬ 
teria □ 2 contatti uscita relè 10 A per 
sirene a 12 V e 220 V □ Generatore in¬ 
corporato per sirene elettroniche da 30 W 
ad effetto speciale (brevettato) che imita 
il passaggio delle pattuglie mobili della 
polizia. 

senza batterie L. 37.000 
Sirena elettronica Autoalimentata 30 W 
(vedi sopra). L 15.000 

Contatti magnetici da incasso e per ester¬ 
no L. 1.600 


50-0-50: 

0-50; 

55-0 

■55; 0-55; 60-0-( 

0-70; 80- 

-0-80; 

0-80. 



0-12-15; 

0-15- 

18; 0 

1-18-20; 

0-20-25; 

0-35-40: 

0-40- 

45; 0-45-50; 

0-50-55; 

20 W 


L. 

3.600 

130 W 

30 W 


L. 

4.400 

160 W 

40 W 


L. 

5.200 

200 W 

50 W 


L. 

5.800 

250 W 

70 W 


L. 

6.400 

300 W 

90 W 


L. 

7.000 

400 W 

110 W 


L. 

7.600 



SERIE GOLD 

Primario 220 V, Secondario con o senza zero centrale 
6-0-6: 0-6; 12-0-12; 0-12; 15-0-15; 0-15; 18-0-18; 

0-18; 20-0-20; 0-20; 24-0-24; 0-24; 25-0-25; 0-25 

28-0-28; 0-28; 30-0-30; 0-30; 32-0-32; 0-32; 35-0-35 
0-35; 38-0-38; 0-38; 40-0-40; 0-40; 45-0-45; 0-45 


L. 8.800 
L. 9.800 
L. 10.800 
L. 13.000 
L. 16.000 
L. 19.600 


SERIE MEC 

Primario 220 V - Secondario: 

0-12-15-20-24-30; 0-19-25-33-40-50; 0-24-30-40-48^0 


3 A . 5 A . 10 A . 20 A . 30 A 54x50 mm L. 3.000 


VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 


15 V - 20 V - 30 V - 50 V 54x50 mm 
300 V - 400 V - 500 V 54x50 mm 


L, 3.200 
L. 3.600 


Cordoni alimentazione L, 250 

Portafusibile miniatura L. 350 

Pinze isolate per batterie rosso nero 
40 A L. 400; 60 A L. 500; 120 A L. 600 
Interruttori levetta 250 V - 3 A L. 300 

Morsetto isolato 15 A rosso nero L. 550 

Pulsante miniatura norm. aperto L. 300 

Deviatore miniatura a levetta L. 1.000 


PONTI RADDRIZZATORI 


50 W 

L. 

6.400 

160 W 

L. 10.700 






70 W 

L. 

7.000 

200 W 

L. 11.800 

B40C2200 

L. 750 

1N4004 

L. 

100 

90 W 

L. 

7.700 

250 W 

L. 14.300 

B60C1600 

L. 400 

1N4007 

L. 

120 

110 W 

L. 

8.300 

300 W 

L. 17.600 

B200 C4000 

L. 1.100 

Diodi LED rossi 

L. 

180 

130 W 

L. 

9.600 

400 W 

L. 21.500 

21PT5 

L. 500 

LED verdi-gialli 

L. 

400 


Spedizioni ovunque • Pagamento in contrassegno 
Spese Postali a carico dell’acquirente 

Sì prega di inoltrare tutta la corrispondenza 
presso ragenzia di Ronoa - Via Etruria, 79 












' La soluzione di ogni problema di alimentazione 
Gli unici che hanno la possibilità di combinare i quattro 
alimentatori con quattro diversi cavetti di collegamento 


Attacco: giapponese 
Diametro: 5,5 mm |^— t i^- 

Negativo in centro ™ 
HT/4130-52 


CAVETTI DI RACCORDO 


ALIMENTATORI DA RETE 
per calcolatrici 

Tensione di ingresso: 220 Vc.a. 
Carico massimo:200 mA 
Dimensioni: 90x56x42 


CALCOLATRICE 

ALIMENTATORE 

CAVETTO 

BROTHER 408 AD ZZ/9952-02 
BROTHER508AD ZZ/9952-10 
AZSR14 ZZ/9972-10 

SANTRON 30 S ZZ/9962-02 
SANTRON 71 SR ZZ/9965-02 
EMERSON VMR 802 

SANTRON 81 SR ZZ/9948-08 
HORNET 801 

HT/4130-10 

HT/4130-52 
HT/4130-52 
HT/4130-54 
HT/4130-56 
HT/4130-56 
HT/4130-52 
HT/4130-56 
HT/4130-56 

SANTRON 300 SR ZZ/9948-12 
SANTRON 600 PM ZZ/9948-30 
COMPEX SR 80 ZZ/9949-00 

HT/4130-20 

HT/4130-54 
HT/4130-54 
HT/4130-54 

BROTHER 512 SR ZZ/9949-10 
TENKO ZZ/9982-04 

CHERRY 12 SR ZZ/9967-00 
KOVAC 818 

SANTRON 8 SR 

MC0 515 

SANTRON 8 M 

IMPERIAL 

REALTONE 8414 

REALTONE 8415 

HT/4130-30 

HT/4130-52 
HT/4130-52 
HT/4130-56 
HT/4130-52 
HT/4130-54 
HT/4130-54 
HT/4130-54 
HT/4130-56 
HT/4130-56 
HT/4130-56 

TEXAS 1200 ZZ/9942-12 

TEXAS 1250 ZZ/9942-14 

APE MARK Vili ZZ/9958-04 

‘OXFORD 150 ZZ/9962-10 

‘OXFORD 200 ZZ/9965-10 

‘OXFORD 300 ZZ/9947-20 

‘PROGRAMMABILE ZZ/9948-40 

HT/4130-40 

HT/4130-58 
HT/4130-58 
HT/4130-56 
HT/4130-58 
HT/4130-58 
HT/4130-58 
HT/4130-58 


Attacco: jack 

Diametro: 2,5 mm ^ ' .t__ 

Positivo in punta pii’ , 

HT/4130-58 

__ / 


Attacco jack 
Diametro: 3,5 mm 
Positivo in punta 
HT/4130-56 


Attacco: a pipa 
Diametro: 5 mm 
Positivo in centro 
HT/4130-54 


1 USCITA 

TIPO 

J 3 V c.c. 

4,5Vc.c. 

1 6 Vc.c. 

1 9 Vc.c. 

HT/4130-10 
HT/4130-20 
HT/4130-30 
HT/4130-40 


ALIMENTATORI GBC 

per calcolatrici 


= SINCLAIR 


in vendita presso tutte le sedi GBC 





































LO SPAZZOLANEBBIA 



dì A. Marconcinì 


Ogni automobilista che abbia guidato nella nebbia, sa che il suo tergicristallo non serve a tener 
pulito il parabrise. Infatti le goccioline si depositano sul vetro lentamente, e le racchette, se sono 
in funzione di continuo, anche alla cadenza minore, in breve generano un impasto fangoso a 
striscie che toglie la visibilità. A Itro avviene se si lascia che l'umidità raggiunga un a certa consistenza 
e poi la si toglie con una sola ''spazzolata", ma per far ciò si deve alzare la mano dal 
volante ogni tanti secondi e brancolare sul cruscotto cercando Vinterruttore, manovra 
che alla lunga può divenire pericolosa. Proprio per questo, "vanno” tanto i temporizzatori 
a relais che possono essere regolati per avere un ciclo di azionamento automatico 
delle racchette ogni tanti secondi; poniamo dieci o simili. Tratteremo qui uno 
"spazzavetro del genere modernamente concepito che evita l'impiego di ausili 
elettromeccanici ed è tutto-allo-stato-solido. In tal modo risulta più semplice, 
attendibile ed anche economico. 


N on mi è mai piaciuto molto guidare 
nella bruma, ma dallo scorso ago¬ 
sto ho una ragione in più per odiare 
il tempo caliginoso. Volavo con il mio 
trainer che mi aveva ceduto la cloche 
da una mezz’ora e fumava distratto, pro¬ 
babilmente anche lui seccato dal tempo; 
cumuli-nembi a non finire: fuori da uno 
dentro l’altro, gravido di pioggia. Tornan¬ 
do al campo, aguzzavo la vista senza scor¬ 
gere nulla. L’Islander filava indifferente 
agli scrosci sparsi, con i due motori Ly- 
coming che ronzavano in sordina a regi¬ 
me di crociera. L’ala, sopra la mia testa, 
un po’ arretrata, brillava di umidità. Mi 
innervosisce pilotare così e non vedevo 
l’ora d’essere sul landing, anche se l’ae- 
roplanino Britten-Norman-Fairey è forse 
quanto più di sicuro vi sia al mondo 
nel campo delle cose che volano. Ha una 
formidabile portanza che gli consente, 
ad esempio, di atterrare all’equivalente 
di circa ottanta chilometri all’ora ed è 
estremamente manovrabile. Forse alla 
manovrabilità del bimotore devo il fatto 
d’essere qui che scrivo, perché tra uno 
strato di caligine e l’altro, mentre speravo 
di addocchiare la zona dell’aeroporto, ho 
visto qualcosa di rossastro ed enorme 
venirmi incontro appena sulla destra. Ho 
premuto brutalmente la pedaliera stratto¬ 
nando; l’Islander ha fatto una specie di 
“salto” inclinandosi a sinistra, e la casa 
colonica è passata sotto l’elica destra a 
non più di cinque metri. 
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Fig, 1 - Schema elettrico. 


Al mio trainer è caduta di bocca la 
pipa e con un sussulto si è impadronito 
dei comandi evitando il successivo piop¬ 
peto con una manovra da alta scuola. 

Che diavolo era successo? Semplice, 
pur volando alla quota giusta, avevo de¬ 
viato pian piano dalla rotta di avvicina¬ 
mento accostandomi alla montagna (o 
meglio al rilievo apenninico) che si erge 
a Nord Est del “sentiero di discesa”, sfio¬ 
rando così le fattorie arrampicate sui cri¬ 
nali. 

Scherzi quasi usali dalla mancanza di 
visibilità, che in quelfoccasione mi han¬ 
no guadagnato anche raffermazione : 
“Ma tu sé nato a Fucecchio!”. 

Per chi non lo sapesse, un nativo di 
San Frediano che dica così, intende af¬ 
fermare che l’altro è affetto da letargia, 
o è duro di comprendonio; insomma, 
ritardato. Non ho mai capito perché i fio¬ 
rentini incrudeliscano in tal modo sui 
loro corregionali, ma tant’è; ed il mio 
istruttore, anche se trapiantato da molti 
anni, è pur sempre nato ad una sassata 
da Santa Maria del Fiore. 

In quell’occasione, invece di ribattere: 
“toh, il bue che dà del cornuto al ca¬ 
vallo...” me ne sono stato zitto perché 
ero parecchio giù di corda, per la stretta 
al cuore di poco prima, ed anche per aver 
fatto la figura del pivellaccio implume. 

Così, si spiega la mia avversione per 
le brume, più che mai riacutizzata. 

Un prodotto di quest’odio, è il dispo¬ 
sitivo che descriverò ora: uno “spazzola- 
nebbia”. Non lo avevo mai montato sulla 
mia macchina, prima dell’avventura ri¬ 
portata, perché sono pigro per natura, ma 
in seguito, non ho potuto non considerare 
che al posto di una fattoria sotto un’ala, 
può sempre spuntare un TIR in curva 
quando ci si vede poco, e si ha in mano 
il volante invece che il “volantino”. 

Realizzando questo utile temporizza¬ 
tore, ovviamente mi sono indirizzato ver¬ 


so il “tutto-solid-state” escludendo il re¬ 
lais ed il multivibratore utilizzati nei mo¬ 
delli più vecchi. 

Qualcuno forse si chiederà cosa sia lo 
“spazzolanebbia”; beh presto detto. 

Chiunque abbia avuto occasione di 
guidare nella bassa padana o in tutta 
l’Italia del Nord (ed in molte zone del 
centro-sud) tra ottobre e maggio, al mat¬ 
tino presto, avrà notato che razza di fa¬ 
stidio sia quel velo di nebbiolina fradi¬ 
cia che si deposita sul parabrezza con 
sufficiente lentezza per rendere impossibile 
il funzionamento continuo del tergicri¬ 
stallo. 

Infatti, anche se lo si fa funzionare 



Fig. 2 - Basetta a circuito stampato in sca¬ 
la 1 :1. 


alla velocità minore, in breve sul vetro 
si formano degli “striscioni” fangosi se¬ 
micircolari che tolgono del tutto la vi¬ 
sta della strada. 

È quindi necessario protendersi di con¬ 
tinuo verso la levetta che aziona il “wiper” 
e brancolare sul cruscotto per trovarla. 

Se durante queste manovre un ciclista 
che precede ha una delle tipiche sban¬ 
date che contraddistinguono i “pedalato¬ 
ri mattutini”, o spunta fuori un camio¬ 
nista che non rispetta lo “Stop” o avvie¬ 
ne altro del genere, ci si può trovare in 
un bel pasticcio! 

Lo “spazzolanebbia”, giusto alla sua 
designazione, ogni cinque secondi, dieci, 
quindici, o come si vuole in relazione 
al fatto meteorologico che infastidisce, 
fa scattare un ciclo di pulizia, ed in tal 
modo chi guida può tenere ambedue le 
mani sul volante e gli occhi appuntati 
nella direzione di marcia. 

È tanto utile, questo automatismo, che 
è montato di serie in certe vetture, pur¬ 
troppo di lusso, quindi poco diffuse. 

Inoltre è venduto presso qualunque 
negozio che tratti raccessoristica. 

Se è tanto facile trovarlo, perché me 
ne interesso? 

Beh semplice, provate a recarvi presso 
il vostro fornitore abituale; chiedete 
quanto costa uno di questi interruttori 
automatici di buona marca. Ben difficil¬ 
mente il prezzo sarà inferiore alle dieci- 
milalire, e spesso vi sarà proposto il si¬ 
stema a relais che ticchetta noiosamente, 
mentre funziona; non di rado tanto for¬ 
te da coprire la spia acustica dei lampeg¬ 
giatori o altri rumori cui si dovrebbe pre¬ 
stare attenzione. 

Lo “spazzolanebbia” che vi propongo 
è assolutamente silenzioso, inoltre non 
ha ovviamente contatti che possono spor¬ 
carsi o corrodersi. Non necessita di al¬ 
cuna manutenzione a medio termine, 
in sostanza. 

Impiega un UJT per la base dei tem¬ 
pi, inoltre, quindi ha una cadenza dalla 
stabilità perfetta, indifferente alla tempe¬ 
ratura ambientale. Fatto ancor più salien¬ 
te, può funzionare, oltre a 12 V anche a 
6, con piccole modifiche. 

Infine, e qui volevo giungere, per le 
parti costa poche migliaia di lire; tanto 
poche, da chiedersi perché qualcosa di 
simile non sia montato anche sulla 126, 
la Dyane 4 e simili di serie, trattandosi 
di un congegno di sicurezza. 

Senza indugi, vediamo il circuito elet¬ 
trico ora: figura 1. 

Si nota a prima vista che l’attuatore 
è uno SCR. Il lettore che avesse realiz¬ 
zato qualcosa di simile con scarsi risul¬ 
tati, si tranquillizzi; questo circuito è 
protetto contro gli errori di funzionamen¬ 
to. 

Per comprendere il ciclo di lavoro, 
prima di tutto si deve considerare com’è 
realizzato un motorino tergicristallo. 

Questo, non ha il solo comando ester¬ 
no, ma anche uno interno che serve a 
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non far bloccare le spazzole a metà del 
vetro se si spegne Tinterruttore. In altre 
parole, possiede un contatto che determi¬ 
na la messa a riposo solo dopo che le 
racchette sono tornate orizzontali. Tale 
contatto detto Tine corsa” o “freno” è 
azionato al termine di ogni ciclo, ma se 
si desidera il funzionamento continuato, 
è bipassato dairinterruttore principale. 

Nel nostro circuito, tale interruttore 
entrocontenuto è K2, e normalmente, 
proprio grazie a questo, se si accende e 
subito si spegne il comando da pannel¬ 
lo “Kl”, le spazzole possono effettuare 
un ciclo completo di pulizia, e non si 
arrestano dopo pochi centimetri di mar¬ 
cia. 

Escludo ovviamente il controllo di ve¬ 
locità che ai nostri fini non ha rilievo. 

Allora, essendo aperto Kl, se si aziona 
il temporizzatore tramite SI, il +B alimen¬ 
ta il circuito e la tensione carica CI in un 
tempo che è determinato dalla posizione 
di R2. 

Non appena il condensatore ha rag¬ 
giunto un livello tale da far “scattare” 

10 UJT, attraverso R4 si ha un brusco 
passaggio di corrente che influenza il gate 
dello SCR. Il diodo in tal modo entra in 
conduzione, ed il motore inizia a ruotare 
azionando il tergicristallo. 

Quando le racchette sono tornate oriz¬ 
zontali, K2 è operato, quindi lo SCR non 
vede all’istante alcuna tensione e toma 
a riposo. 

Giungendo un nuovo impulso dal TRI 

11 tutto si ripete. 

A seconda di come è regolato il po¬ 


tenziometro R2 la ripetizionne degli im¬ 
pulsi, quindi dei cicli di lavoro, può 
giungere da 34 secondi minimi (minimo 
valore resistivo) a 25-28 secondi mas¬ 
simi. 

Elevando la capacità del CI verso 220 
pF, il massimo ritardo potrebbe crescere 
a 45-50 secondi, però i condensatori “gran¬ 
di” tendono ad avere un fattore di po¬ 
tenza importante, ovvero perdite di iso¬ 
lamento che vanno di pari passo con il 
valore. 

In un sistema a rilassamento, come 
quello in cui è utilizzato l’UJT tali per¬ 
dite non sono ammissibili, perché impe¬ 
direbbero di raggiungere il valore “di 
scatto”. 

D’altronde, un ritardo di un minuto 
o simili non serve. La pratica della guida 
mostra che se l’umidità è varia e casuale, 
conviene il controllo intelligente per il 
tergicristallo (gli automatismi sono tutti 
“stupidi” e reagiscono come il famoso 
innaffiatore periodico che apriva il rubi¬ 
netto ogni dieci ore anche se nel frat¬ 
tempo diluviava). 

Passo quindi ad un’ultima notazione 
di un certo interesse, sul circuito. 

Per prova fatta, posso dire che sistemi 
UJT-SCR non protetti danno in pratica 
amare delusioni. In pratica, cioè si ha 
che all’atto della messa a riposo delle 
racchette, il motore invia al circuito elet¬ 
tronico un impulso che deriva dalla ces¬ 
sazione del campo magnetico talmente 
da fungere da “trigger” per l’UJT e da 
rioperare di conseguenza lo SCR. Ovve¬ 
ro, simili dispositivi “vanno in auto trig- 



metallica 


Fig. 3 - Disposizione dei componenti sulla 
basetta. 



Prototipo dello spazzolanebbia 
a realizzazione ultimata 















































ITALSTRUMENTI 


I TALSTRU MENTI 
DIVISIONE ANTIFURTO 

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI 
E VENDITA 
COMPONENTI 


• MICROONDE MESL 
0420 Mt.-0440 Mt. 

• INFRAROSSI 

• BATTERIE RICARICABILI 
POWER SONIC 

6V-12V da 1 A/h a 20 A/h 

• MICROCONTATTI 
MAGNETICI-MECCANICI 

• LAMPEGGIATORI 
12V-220V 

• SIRENE 

ELETTROMECCANICHE 
SONORE 12V-2,8 A-120 dB 

• SIRENE ELETTRONICHE 

• CENTRALI 

SU PROGETTAZIONE 

• TELEALLARME 

• ANTIRAPINE 

• TELEVISIONE 

A CIRCUITO CHIUSO 


PREZZI CONCORRENZIALI 

SCONTI PER QUANTITÀ 

Richiedere prezzario 
e cataiogo: 

ITALSTRUMENTI: 

via Accademia degli Agiati, 53 - ROMA 
Tel. 5406222 ■ 5420045 


ger” con risultati strani ed inattendibili. 

Il mio, pur modesto “spazzolanebbia” 
non può autoeccitarsi semplicemente 
perché C3 funge da bipass generale, e so¬ 
prattutto C2 da elemento smorzante per 
la base dei tempi. 

Se quindi il lettore ha brutti ricordi re¬ 
lativi a circuiti del genere progettati som¬ 
mariamente, li può cancellare. 

Con questa nota, che non potevo la¬ 
sciar da parte, ecco le solite informazioni 
sul montaggio. 

Il dispositivo utilizza il solito circuito 
stampato, che misura 50 per 70 cm, così 
come appare in scala 1 : 1 nella figura 2. 

Volendo, tali dimensioni possono esse¬ 
re ridotte, specie se al posto di un C2 
a film plastico se ne impiega uno cera¬ 
mico. 

Comunque, le misure-base consento¬ 
no di raccogliere il tutto in un conteni¬ 
tore “minibox” TEKO modello 2/B di¬ 
stribuito dalla GBC Italiana tramite tut¬ 
te le Sedi. 

Uno SCR da 6 A (50 Vinv) può sop¬ 
portare il nostro tipo di lavoro alternativo 
senza fare uso di alcun radiatore; è co¬ 
munque molto più prudente accostarlo 
al contenitore come mostra la figura 4, 
ovvero isolando la flangia che è connes¬ 
sa sulTanodo. 

Sconsiglio di sostituire lo SCR consi¬ 
gliato, non perché altri non lo possano 
surrogare, trattandosi di un elemento 
normalissimo, ma a causa della bizzarra 
inversione dei terminali gate-catodo di 
cui sono oggetti questi elementi a secon¬ 
da delle marche. 

Nessuno comprende il perché, ma i 
diversi costruttori non seguono uno stan¬ 
dard nella disposizione dei reofori, per 
i diodi controllati; l’anodo è quasi sempre 
centrale, ma il catodo può essere “a de¬ 
stra” oppure “a sinistra” come capita pur 
essendo presente lo scalfo! 

Chiaramente, una inversione dei pie¬ 
dini susciterebbe la panne del sistema 
ed eventuali rotture. 

Altrettanto va detto per l’UJT, sebbene 
la disposizione mostrata nella figura 2 
sia più comune, escludendo i transistori 
plastici, oggi tanto diffusi perché venduti 
a basso prezzo, ma non sempre ottimi. 

Circa l’assemblaggio generale, essendo 
il contenitore che mi permetto di con¬ 
sigliare formato da due semigusci, in uno 
si può fissare lo stampato tramite distan¬ 
ziatori alti 5 mm, e nell’altro il potenzio¬ 
metro R2 e l’interruttore SI. 

Quest’ultimo, volendo, può anche es¬ 
sere “portato fuori” dalla scatola e siste¬ 
mato dove si crede più opportuno. 

Per la connessione al tergicristallo, lo 
schema elettrico fa testo, ma in dubbio 
si rammenti che tutto il complesso non 
è altro che un interruttore polarizzato 
con il positivo nel capicorda (a). 

Può dare noie, l’installazione dello 
“spazzolanebbia”? 

No, perché se anche con SI chiuso si 
aziona “Kl” a causa di uno scroscio di 



Fig. 4 - Fissaggio delVSCR al contenitore. 


pioggia improvviso, non succede nulla: 
l’interruttore principale semplicemente 
“chiude” (riguardo all’alimentazione) il 
timer che cessa di funzionare, salvo 
riprendere i cicli di lavoro una volta 
che l’interruttore da pannello sia riaperto. 

Non vi è quindi alcuna possibilità di 
bruciare fusibOi, o che accadano cose 
del genere. 

Almeno se le connessioni sono fatte 
per benino. 

Come ritengo siate in grado di fare. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


CI : condensatore da 125 mE/16 VL. 

C2 : condensatore da 100.000 pF 

ceramico o plastico. 

C3 : condensatore da 50 ijF/25 VL. 

RI ; resist.da6.800Ql/2W,10%(12V) 

2.200 Q 1/2 W, 10% (6 V). 

R2 : potenz, lineare da 150.000 0 (12 V) 

100.000 Q (6 V). 

R3 : resisi, da 120 Q1/2 W, 10% (12 V) 

47 Q 1/2 W, 10% (6 V). 

R4 : resisi, da 100 Q1/2 W, 10% (12 V) 

39 Q 1/2 W, 10% (6 V). 

SCR : diodo controllato al Silicio da 6A/ 
50 V inv 0 maggiore: “IR/100’’ 
International Rectifìer. 

SI : interruttore unipolare. 

TRI : transistore UJT 2N2160. 
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LABORATORIO MONTAGGIO E RIPARAZIONI 
RICETRASMETTITORI ED ACCESSORI 



VFO in kit per apparati solo AM L. 35.000 VFO moni 

VFO montato per apparati solo AM L. 45.000 VFO instai. 

Nelle richieste specificare marca e modello del vs. apparecchio. 


ALCUNI ACCESSORI 

ANTENNA ST. BASE G.P. 


L 20.000 


ALIMENTATORE 12.6 V - 2 A F. 


12-15 V VAa 2^+STR. 


ST, BASE SPECIAL STARDUSTER 


12-20 V VAR. 3^+STR. 


ST. BASE SPECIAL RINGO 


L 50.000 


ST. BASE AVANTI SIGMA 5/8 


ST. BASE AVANTI ASTRO PIANE 


WATT. (P> 540 3A Fot. 10^100 W 


ST. MOB. SPECIAL MAGNET. MR178 


ST. MOB. HMP MAGNET. MAG. 


W. ASAHI 


ST. MOB. AVANTI AV327 RACER 


L 20.000 


W. OSKAR > ohm SWR 200 


L. 59.000 


ST- MOB. ATT, gronda 


AMPLIF. LINEARE VALV. 500/1000 W AM^SSB 


L475.000 


ST. NALTT.base boomerang 


L 24.000 


LINEARE VALV. 300/600 W AM-SSB 


L. 290.000 


ST. NAUT.RBERGLAS-LEGNO 


LINEARE C.T.E. VALV. 70/140 W AM^SSB 


MICROFONO TURNER JM+2 da MANO 


L 44.000 


LINEARE C.T.E. mob. colibrì 50 W ANH-SSB 


TURNER M+3 da MANO 


LINEARE C.T.E. mob. colibrì 30 W AM-^SSB 


SBE da MANO 


L 15.000 


BATTERIA PER MICRO PREAMPLIF. da MANO 7 V 


TURNER+2 da TAVOLO 


L 49.000 


QUARZI RX-TX CANALI da 1-23 per coppia 


TURNER+3 da TAVOLO 


RX-TX CANALI BIS E SPEC. - Fuori i 23 


TURNER SUP. SIDEKICK da TAVOLO 


L 66.000 


SINTETIZZATI CANALI 1 oltiB 23 C. 1 


SHURE 444 T da TAVOLO 


BOCCHETTONI PL 259 CON RIDUZ. 


PREAMPLIF. ANT. 25 dB 


L 32.000 


PRESE A PANNELLO PER BOCCHETTONI PL 259 


MATCH BOX 


L 14.000 


GIUNTO TM 358 


■L 3,§00 


MISCELATORE ANT. RTX. CB - AUTORAD. 


L 10.000 


DOPPIA FEMM. PL 258 


COMMUT. D^ANT. 2 POS. 


ANGOLO M 359 


DOPPIO MASC. GS 97 


CAVO RG 58 


MAS. CAR 


di A. MASTRORILLI 


Via R. Emiiia, 30 - 00198 ROMA • Teief. (06) 844.56.41 


I prezzi non sono impegnativi, possono essere soggetti a modifiche per variazioni di costi. 


Vendita per corrispondenza; all'atto dell'ordinazione inviare acconto del 20%, il saldo, in contrassegno. 
Merce franco Roma - Ditta, MAS-CAR - Via R. Emilia, 30-00198 ROMA - TEL. (06) 8445641. 


Marca e modello 

Alimenlne 

Tipo di 

emissione 

Potenza 

Input A.M. 

Potenza 

Input SSB 

Numero 

canali 

Tipo 

A = Auto 

P = Portai 

F = Rsso 

Prezzo Lire 

compr. I.V.A. 

(salvo var.) 

Unità vendita 

S = Singolo 

C = Coppia 

ZODIAC 









M5026 

1 2 Vc.c. 

AM 

5 W 


24 

A 

195.000 

S 

Contact 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


24 

A 

140.000 

S 

Taurus 

12 Vc.c. 

AM/SSB 

5 W 

15 W 

23-46 


430.000 

S 



USB 







LAFAYETTE 









Micro 723 

12 V c.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

183.000 

S 

Telsat SSB75 

1 2 Vc.c. 

AM/SSB 

5 W 

15 W 

23-46 

A 

341.000 

S 

Comstat 35 

220 Vc.a. 

AM 

5 W 


23 

F 

335.000 

S 

Comstat 35 

220 Vc.a. 

AM 

5 W 


46 

F 

348.000 

S 

MIDLAND 









13-862 

12/4 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

150.000 

S 

13-898/B 

220 c.a. 12 Vc.c. 

AM/SSB 

5 W 

15 W 

23-46 

F 

429.000 

S 

13701/B 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

1 W 


2 

P 

105.000 

C 

13723 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

2 \A/ 


3 

P 

115.000 

C 

13727 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

2 W 


3 

P 

132.000 

C 

13729 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

2 W 


3 

P 

159.000 

C 

13770 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

5 W 


6 

P 

210.000 

C 

13796 

Batt. 12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

P 

350.000 

C 

TOKAI 









TOKAI PW 5024 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

176.000 

S 

TOKAI 5008 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

151.000 

s 

TOKAI 1001 

12 Vc.c. 

AM/SSB 

5 W 

15 W 

23-46 

A 

320.000 

s 

INNO-HIT 









INNO-HIT CV 292 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

F 

160.000 

s 

INNO-HIT CB 293 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

F 

176.000 

s 

INNO-HIT CB 294 

220 c.a. 12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

F 

215.000 

s 

INNO-HIT CB 1000 

12 Vc.c. 

AM/SSB 

5 W 

15 W 

23-46 

A 

305.000 

s 

UNIVERSAL 










12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

165.000 

s 

Olx 

SK 48 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


48 

A 

195.000 

s 

RUDDER 









523 N 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

165.000 

s 

523 M Conver. 40 c. 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


32 

A 

185.000 

s 

PUBBLICOM 1 









123 JERICHO 

12 Vc.c. 

AM 

5 W 


23 

A 

140.000 

s 


SCONTI PARTICOLARI PER ACQUISTI COUETTIVI 


















































































OTTIMO _— 

TERMOMETRO 
A DIODO= 


a cura di L. Vìsentinì 


Certo non si può definire “novità" un termometro elettronico che come rivelatore impieghi un diodo, sfruttando per la 
misura la variazione che interviene nella ddp “di piedistallo” con il mutare della temperatura. Anzi forse di termometri 
del genere, sulle pagine delle più varie riviste se ne sono visti anche “troppi”; troppi perché in maggioranza funzionavano 
assai male. Con notevoli imprecisioni. 

Il concetto però, non è cattivo, visto che permette di sostituire con un elemento economicissimo e prontamente reperibile 
un sensore NTC o PTC quasi sempre costoso, distribuito solo dai venditori di componenti professionali. 

Lo abbiamo quindi ripreso per realizzare l’apparecchio che descriviamo qui di seguito. No, non si tratta di un 
ulteriore termometro . . . “casuale”, ma di un vero strumento dalle prestazioni paragonabili con quelle dei migliori 
prodotti industriali; con un campo di misura amplissimo, più gamme di misura, l’alimentazione stabilizzata, la protezione 
dell’indicatore e persino un sistema monitore della carica delle pile. 


Fig. 1 - Schema elettrico del 



’era una volta uno sperimentatore 
che, avendo connesso un diodo 
“Gl” al suo tester per misurare 
refficenza, ed avendo le mani impegnate, 
si trovò a doverlo afferrare con le labbra 
per evitare che cadesse rompendosi (era 
un modello di vetro). 

Era cauto questo sperimentatore; pur 
disturbato dalle manovre che stava com¬ 
piendo, notò che il maggior calore così 
introdotto causava una notevole diffe¬ 
renza nella misura in Q; e bastava acco¬ 
stare al diodo la brace di una sigaretta 
per veder calare a precipizio la resistenza 
letta. 

Il giovanotto non era nemmeno sprov¬ 
veduto; alla luce di tali manifestazioni 
elaborò rapidamente una teoria: Taumen- 
to del calore produceva certamente la 
classica agitazione termica di cui parlano 
i libri del liceo, e tale agitazione doveva 
esser causa di un maggiore scambio di 
valenze attraverso le giunzione. 

Si era nel lontano 1958, ed il nostro, 
sicuro di aver scoperto un fenomeno 
importantissimo, si diede a sfogliare tutti 
i testi di cui disponeva per vedere se 
altri avessero descritto il fenomeno. Non 
trovò traccia di relazioni sulfeccitazione 
termica trasferita nel campo specifico. 
Scrisse allora ad alcune Case, spiegando 
di aver scoperto un effetto di grande im¬ 
portanza, ed accennando alle funzioni. 
Non ebbe risposta. Nessuna. 

Seccato, decise di mettere a parte le 
Riviste delle sue constatazioni, ed es¬ 
sendo anglofono, scrisse decine e decine 
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di lettere (sorta di “circolari” vere e pro¬ 
prie) a tutte le redazioni più prestigiose. 
Molte vennero pubblicate, ad esempio 
su Proceedings, Radio Electronics, Wire¬ 
less World. 

Non rammentiamo più il nome dello 
sperimentatore, quindi lo chiameremo 
“Tusitala” prendendo a prestito lo pseu¬ 
donimo di R. L. Stevenson, affibbiatogli 
dai nativi delle isole dei mari del Sud. 
Si noti bene, che Tusitala non ha il signifi¬ 
cato di “contafrottole”, ma anzi di porgi¬ 
tore di narrazioni interessantissime. 

Beh, sembra che Tusitala non abbia 
scoperto altro, o forse si è reso conto 
che le segnalazioni nelle colonne della 
posta delle Riviste, non servono a gran 
che, nella vita. 

Infatti, ci sembra di non averlo mai 
più sentito nominare. 

In cambio “l’effetto Tusitala” negli anni 
successivi al 1959 scatenò l’attenzione dei 
progettisti sui termometri a diodo. Se ne 
videro a scala espansa, quadratica, quasi 
lineare, semplici, complicatissimi. . . . 

Purtroppo, però, i rivelatori al Germa¬ 
nio erano poco uniformi come caratteri¬ 
stiche, ed il loro coefficiente termico 
variava alquanto da un esemplare all’altro 
anche nel medesimo modello. Quindi, 
i termometri... “Tusitaliani” si rivelarono 
una mezza catastrofe e chi ne ha realizzati 
un paio senza ottenere alcuna soddisfa¬ 
zione li rammenta certo con malumore. 

Anzi, circola una diceria negativa in 
merito accettata da molti; ovvero: un ter¬ 
mometro a diodo, non può essere preciso. 

Abbiamo ripercorso tutta la storia di 
questi strumenti dall’inizio, per proporne 
uno nuovissimo, in grado di offrire ampie 
garanzie di precisione e stabilità. Perché 
ancora una volta, abbiamo appuntato la 
nostra attenzione sul diodo “sensore”? 
Beh, semplice, perché molti dei termisto¬ 
ri NTC o PTC che si potrebbero impie¬ 
gare in alternativa, risultano costosi o in¬ 
trovabili. 

Ma il nostro termometro non soffre 
delle limitazioni dei precedenti? 

No, prima di tulio perché impiega un 
diodo al silicio dall’andamento termico 
ben definito, invece che un incerto ele¬ 
mento al germanio. 

Inoltre, le indicazioni offerte sono ela¬ 
borate mediante amplificatori operazio¬ 
nali che hanno una deriva pressoché nul¬ 
la, ed il tutto prevede anche una sezione 
che regola le correnti ed offre riferimenti 
precisi per gli IC. 

Tutto ciò, consente di ottenere presta¬ 
zioni molto interessanti: 

1) INTERVALLO DI MISURA: 

da -50 a + 150 °C. 

2) SCALE: quattro in tutto. 

3) PORTATE: da - 50 ^C a 0 °C. Da 

0 °C a + 50 ^C. da + 50 ®C a + 100 ^C. 

Da + 100 ^C a + 150 °C. 

4) LETTURA: lineare. 

5) PRECISIONE: buona oppure ottima, 

se è accurata la calibrazione iniziale. 

6) AFFIDABILITÀ; a medio-lungo ter- 



Termometro a diodo a realizzazione ultimata. 


mine, eguale a quella dei prodotti in¬ 
dustriali analoghi. 

7) PROTEZIONE DA SOVRACCA¬ 
RICHI ED ERRORI DI SCALA: 
compresa. 

8) CONTROLLO DELLA CARICA 
DELLE PILE: continuo, tramite un 
monitore apposito. 

9) ALIMENTAZIONE: pile a secco co¬ 
muni da 9 V oppure 4,5 V. 

Come si vede, siamo nel campo delle 
cose abbastanza serie, no? Ed allora pos¬ 
siamo analizzare il circuito elettrico che 
chiarisce come tale serietà sia ottenuta: 
figura 1. 

Lo schema, può essere meglio compre¬ 
so se lo si suddivide mentalmente in tre 
gruppi principali: 

a) Il sensore. 

b) L’amplificatore di lettura. 

c) Lo stabilizzatore-sorgente di riferi¬ 
mento. 

Il sensore impiega il diodo “DI” che 
è del modello 1N914; un “Silicon” per se¬ 
gnali noto da anni, ma ancora impiegato 
in una serie chilometrica di dispositivi, 
computers in testa. 

Tale diodo è caratterizzato da un coef¬ 
ficiente termico di - 2 mV/®C; come dire 
che per ogni grado centigrado di tem¬ 
peratura che aumenti, il piedistallo di 


tensione che si stabilisce ai suoi capi de¬ 
cresce di 2 mV. 

Dobbiamo far subito una precisazione. 
Essendo il diodo che ci interessa un 
“best seller” purtroppo è soggetto alle 
contraffazioni. Come avviene per i tran¬ 
sistori che si vendono in massa (BC107, 
BFY90,2N3055 ecc.) i “rimarcatori” sono 
all’opera. Chi sono costoro? Beh, ormai 
la maggioranza dei nostri lettori dovreb¬ 
bero saperlo, per gli altri però, dobbiamo 
chiarirlo. I “rimarcatori” sono pernicio¬ 
sissimi artigiani che acquistano semicon¬ 
duttori di scarto o di fine produzione 
presso varie aziende inglesi, tedesche ed 
americane, in genere ad un tanto al chilo, 
eseguono una scelta sommaria e visto 
che tali elementi sono privi di qualunque 
indicazione li marcano con le sigle dei 
semiconduttori che hanno un buon mer¬ 
cato. 

Quasi tutti i diodi al silicio dalle ca¬ 
ratteristiche sconosciute, divengono così 
1N914 oppure 1N3722, se per segnali, e 
1N4006, 1N4007 (!!) se rettificatori. 

In tal modo, acquistando un 1N914 
contraffatto, non si sà esattamente cosa 
si è comprato; quale sia il suo coeffi¬ 
ciente termico, se sia lineare eccetera. 

Quindi, con un diodo del genere, an¬ 
che il nostro meditato termometro può 
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Fig. 2 - Apposito indicatore (una serie circuitale) per sapere se le pile sono cariche o meno. 


indicare dieci gradi sottozero a ferragosto 
e 80 aU’ombra per Natale. E si può sco¬ 
prire che la tazzina di caffè bollente, 
incredibilmente ha una temperatura di 
- 40 °C, o cose analoghe. 

Come si possono schivare / diodi rimar¬ 
cati? 

Semplice, i falsari stampigliano i mo¬ 
delli piuttosto a caso, ma ben si guar¬ 
dano da apporre anche la sigla di un 
marca nota. 

Perche? Beh, la faccenda è sottile. Sin 
che i semiconduttori sono “anonimi” V 
unico danneggiato è il laboratorio o il 
privato che li hanno acquistati; spesso co¬ 
storo si limitano a blande proteste che 
hanno conseguenze molto limitate. Se 
invece i furbastri contraffacessero anche 
un marchio noto, immediatamente o po¬ 
co tempo dopo, scatterebbero fior di de¬ 
nunce, e le ditte, in questi casi hanno 
l’abitudine di muovere - giustamente - 
mari e monti, ed andare sino in fondo, 
sino a scoprire i colpevoli. 


Quindi, i falsari, che operano sino al 
collo dentro alla frode in commercio, 
ben si guardano dal cadere anche nella 
contraffazione di marchio, e per essere 
sicuri che un diodo sia davvero quello 
atteso, basta che sia marcato Fairchild, 
Siemens, Philips o come si vuole; o se 
non è marcato, fa fede la confezione 
originale. 

Chiarita l’importante questione, vedia¬ 
mo cosa succede sul termometro con 
un diodo sicuramente “buono” cioè ri¬ 
spondente alle caratteristiche. 

DI fa capo ai punti “A - B”, ovvero è 
inserito nel circuito di controreazione 
delfici, un amplificatore operazionale 
dal modello comune: pA 741. In tal mo¬ 
do, anche la più piccola variazione nella 
ddp presente ai capi del diodo è subito 
ingigantita, visto che il micrologico ha un 
riferimento di tensione che giunge al ter¬ 
minale 3, via PI, che serve ad aggiustare 
lo zero in fase di messa a punto. 

In sostanza, come avviene di solito. 


ma in questo caso la funzione è più che 
mai interessante, all’uscita si ha una no¬ 
tevole corrente-differenza che segue di¬ 
rettamente le piccole variazioni di quella 
che circola nella giunzione-sensore. 

R2 chiude a massa il braccio negativo 
del sistema, ed il suo valore è calcolato 
proprio per esaltare anche le deviazioni 
minuscole di corrente uscita-ingresso, che 
si traducono in letture di temperatura. 

Tramite P; la corrente-differenza è ap¬ 
plicata all’amplificatore dello strumento: 
IC2/b. 

Nel rudimentale, questo lo si sarebbe 
anche potuto ignorare, ma il nostro è un 
termometro “ambizioso” e poi, visto che 
uno satbilizzatore-di-riferimento (IC/a) 
sarebbe servito comunque, perché non 
impiegare un micrologico doppio, che 
avesse consentito anche quesfaltra fun¬ 
zione? 

Dunque, l’IC2/a svolge due compiti; 
adeguatamente programmato dal seletto¬ 
re di scala SI, che lavora in unione ad 
un partitore resistivo costituito da R5- 
R6-R7, ed è chiuso a massa da R8 e P3 
(calibratore), funge da amplificatore. 

Al tempo stesso però, protegge l’indi¬ 
catore MI dalle eccessive correnti, sicché, 
se ad esempio si sbaglia la scelta della 
scala, l’indice non può “picchiare” sul 
pemino di arresto piegandosi. 

Ora, ciò avverrebbe grazie aU’IC se si 
misurasse una temperatura troppo forte 
con il commutatore SI in una scala bas¬ 
sa. Ma ovviamente può accadere anche 
il contrario; cioè un errore di valutazio¬ 
ne nel raffreddamento da una parte o di 
un apparecchio o di un vano di un ap¬ 
parecchio (questo termometro è partico¬ 
larmente utile per lavori nel campo pro¬ 
fessionale dato il grande intervallo di mi¬ 
sura). 

Misurando “qualcosa di troppo fred¬ 
do”, l’indice subirebbe conseguenze ugua¬ 
li e contrarie, andando a battere sul per- 
nino di inizio della scala. Ma anche 
questo incidente non può accadere per¬ 
ché D2 assicura la protezione dalle cor¬ 
renti inverse troppo forti. 

E ciò per le funzioni “attive”. Ma per 
quelle “sussidiarie” il termometro come 
funziona? 

Lo vediamo subito. In genere all’ali¬ 
mentazione di uno strumento del genere 
non si dedica troppa attenzione. Nel no¬ 
stro caso ciò sarebbe semplicemente ca¬ 
tastrofico. 

IC2/a, quindi, altra sezione dell’IC2, 
funge da regolatore ed offre un sicuro 
riferimento sia per l’ICl che per riC2 
tramite l’uscita facente capo al termina¬ 
le 6. 

In tal modo, le pile possono erogare 
10 V, oppure 15 o anche più, sino a 18 V, 
e la taratura non va persa. 

Una tolleranza quasi eccezionale per 
un termometro elettronico, che ha anche 
pochi riscontri nella produzione indu¬ 
striale. 

Naturalmente non si può pretendere 
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che Tapparecchio funzioni proprio in qua¬ 
lunque condizione, altrimenti avremmo 
guadagnato quel premio Nobel ingiusta¬ 
mente negato (?) al Tusitala di cui dice¬ 
vamo in precedenza. 

In pratica, se Talimentazione scende 
“sotto” a 10 V, anche il nostro strapre- 
ciso sistema inizia a dar segni di follia. 
E come si fa per sapere se le pile so¬ 
na cariche o sono da sostituire? Molto 
semplice, si usa un indicatore apposito, 
una serie circuitale, mostrata nella figu¬ 
ra 2. In questa, con le pile cariche (tre 
da 4,5 V poste in serie oppure due da 

9 V, sempre in serie; Bl, B2 ed even¬ 
tualmente B3) si ha il “crollo” del DZl, 
quindi la polarizzazione del TRI. Quando 

10 Zener conduce, la base del TR2 pra¬ 
ticamente è a massa, quindi nel collet¬ 
tore non circola una corrente sensibile. 

Ove la tensione scenda sotto ai 10 V 
che abbiamo stabilito come limite, ovvia¬ 
mente DZl cessa di condurre, al che 
TRI vede solamente la RIO connessa al 
negativo generale e non può condurre 
ancora; di conseguenza TR2, tramite RII 
è posto nella condizione “on” e il LED si 
accende (almeno sin che le pile scariche 
continuano ad alimentare il tutto con un 
minimo di energia). 

Non si deve credere che un’alimen¬ 
tazione tanto elaborata assorba per sè 
una corrente notevole. Quando le pile 
erogano la tensione corretta il termome¬ 
tro necessità di appena 5 mA, e subentra 
la conduzione di “allarme” l’intensità sale 
a circa 10 mA; il necessario per la lueina 
rossa che reclama la sostituzione. 

Compreso tutto? Bene, passiamo allora 
a discettare del montaggio. 

Adunque. Il prototipo del termometro, 
impiega un indicatore del tipo “tuttopla- 
stica” (scuola giapponese) munito di fron¬ 
te da 70 per 60 mm (Mega Elettronica). 

Tale indicatore è da 500 pA ed ha lo 
archetto diviso in cinque settori, di con¬ 
seguenza; cosa molto utile perché ciascu¬ 
na portata è di 50 °C, ed in tal modo 
si possono leggere i valori direttamente. 
Anche il lettore dovrebbe scegliere un 
microamperometro siffatto, se intende 
costruire un duplicato. 

Altri generi di scale costringono a let¬ 
ture un pò complesse, a ragionamenti 
e divisioni che sono inconcepibili con 
la praticità di tutti i giorni. 

I bulloni terminali deH’indicatore reg¬ 
gono il circuito stampato che comprende 
ogni parte meno DI, SI, il LED, l’inter¬ 
ruttore generale e le pile. Ovviamente, 
tali completamenti troveranno posto sul¬ 
l’involucro. Più propriamente, Vattacco 
del DI sarà sul contenitore protettivo, 
perché ovviamente il semiconduttore tro¬ 
verà posto al termine di una sonda. 

La pianta della basetta stampata appare 
nella figura 3, come è ormai nostra abi¬ 
tudine in scala I : I, 

Come si vede, (figura 4) su questa spic¬ 
cano i trimmers, del tipo a molti giri, ed i 
due IC montati tramite zoccolo. 


Fig. 4 - Disposizione 
dei componenti sulla 
basetta a circuito 
stampato del termo¬ 
metro a diodo. 



I primi sono indispensabili; i modelli 
comuni a 270 °C, non assicurano il per¬ 
fetto “fondo scala” e nemmeno lo “zero”, 
perché basta uno spostamento estrema- 
mente modesto del cursore per deviare 
l’indice oltre la tacca. D’altronde, oggi 
non sono più i tempi in cui vi erano nel 
mercato solamente i Trimpot originali 
Boums che si pagavano sulle 20.000 lire 
l’uno (!!). I trimmer multigiri sono co¬ 
struiti da varie marche e costano sei- 
settecento lire al pezzo. Conviene quindi 
stanziare tale “cifra” per assicurare la mi¬ 
gliore regolazione e la stabilità nel tempo. 

Gli zoccoli degli IC, forse sono meno 
indispensabili; certo un micrologico può 
sempre essere danneggiato durante la sal¬ 
datura e dar infinite grane bizzarre in 
fase di collaudo, ma la tecnologia che 
migliora sempre protegge sempre più da 
questi rischi. 

Veda quindi chi legge se usare i sup¬ 
porti o no; le piste del circuito stampato 
in tutti i casi rimangono perfettamente 
valide. 

L’ICl, [jA 741, nel prototipo è in “mi- 
nidip” plastico. Questa versione non è 
assolutamente tassativa; altrettanto bene 
serve il medesimo amplificatore opera¬ 
zionale nel contenitore metallico. Tra 
l’altro, sagomando opportunamente i pie¬ 
dini, il “741” nelle versioni TO/99 - FlOl 
e simili “rotonde” può essere inserito 
nello zoccolo previsto per il dip plastico. 

Relativamente ai transistori che accen¬ 
dono il LED di avviso per le pile scari¬ 
che, vi è da dire che sono piuttosto re¬ 
sistenti al sovraccarico termico della sal¬ 
datura, ma se si vuole esser certi di non 
danneggiarli, è bene far uso di due pic¬ 
coli distanziatori in plastica chiara (co¬ 
sto medio: L. 50 l’uno). 

Lo Zener, così come il LED deve es¬ 
sere collegato in circuito dopo che la po¬ 
larità sia bene accertata. Per DI, credia¬ 
mo che l’osservazione sia addirittura pleo¬ 
nastica! 

II contenitore del termometro può es¬ 
sere un Teko dal profilo trapezioidale 
(munito di pannello “inclinato”) o altro 
di bell’aspetto. 


La sonda che reca “DI” in testa può 
essere lunga anche una trentina di cen¬ 
timetri, ma è bene che i due terminali 
relativi siano irUrecciati strettamente nella 
guaina, perché la captazione di campi 
magnetici spuri può dare noie di qual¬ 
che importanza. 

Non ci dilunghiamo oltre, visto che ul¬ 
teriori osservazioni ricalcherebbero quel¬ 
le espresse in altri articoli sino alla noia, 
e passiamo alla taratura. 

Certo, nulla eguaglia il lavoro effet¬ 
tuato in unione ad un termometro stan¬ 
dard per laboratorio, ed in questo senso, 
vogliamo ricordare che moltissime azien¬ 
de che trattano il surplus militare offrono 
termometri davvero molto accurati tolti 
da aerei in demolizione, che sono mu¬ 
niti di scala 0 + 150 °C. Scomodi da usa¬ 
re, con il tubo di rame di prolunga, la 
ampolla, e la portata unica; ma econo¬ 
mici. A nostro parere, nessun laborato¬ 
rio che s’interessi di elettronica indu¬ 
striale dovrebbe fame a meno, e se si 
tratta di dispositivi tipicamente “fissi”, da 
pannello, poco male, perché è sempre 
possibile installarli adeguatamente. 

Bene, se un campione del genere non 
è dispopibile, il nostro stmmento può 
anche essere regolato senza elementi che 
consentano di paragonare i punti della 
scala. 

Per una taratura effettuata con mezzi 
sperimentali, servirà la classica acqua 
bollente. Questa, dovrebbe presentare 
una temperatura di 100 precisi, ma in 
effetti il p(unto di ebollizione varia un 
poco da zona a zona, perché la tensione 
del vapore eguaglia la pressione esterna, 
quindi altro è al livello del mare, altro 
è in cima al Cervino. 

Conoscendo il Cervino, siamo però in 
serio dubbio che il lettore compia colà 
i propri esperimenti, quindi la differenza 
non sarà poi tanto grave. 

DI, allora, sarà immerso nell’acqua 
bollente (le connessioni terminali saran¬ 
no protette con Araldite o simili). 

Prima di azionare rintermttore gene¬ 
rale, SI sarà portato nella posizione 1 
(gamma +I00/+150 °C). In queste con- 

































ELENCO DEI COMPONENTI 

RI : resistere da 47 kO 

R2 : resistere da 10 kQ 

R3 : resistere da 1 kO 

R4 : resistere da 27 kO 

R5-R6-R7 : resisteri da 470 Q - 1% 

R8 : resistere da 27 kO 

R9 : resistere da 10 kQ 

RIO : resistere da 27 kQ 

RII ; resistere da 47 kQ 

R12 ; resistere da 1 kQ 

(tutti i resistori sono da 1/4 W - 5% salvo 
diversa indicazione) 

P1-P2-P3 : trimmer multigiri da 10 kQ 

CI : cendensatere da 100 pF 

C2 : cendensatere da 0,1 pF 

D1-D2 : diedi 1N914 

D3 : diede elettreluminescente 

DZl : diede Zener 10 V - 400 mW 

ICl : integrato 741 

IC2 : integrato 723 

TR1-TR2 : transistori BC 209 

MI : strumento a bobina mobile 

da 0,5 mA f.s. 

51 : commutatore 1 via 4 posizioni 

52 : interruttore semplice 

B1-B2-B3 : pile piatte da 4,5 V oppure 
due pile da 9 V in serie 


dizioni, si vedrà “cosa indica” il micro¬ 
amperometro. 

In genere, si potrà leggere un appros¬ 
simato inizio-scala, e sollevando la sonda, 
si vedrà che l’indice toma precipitosamen¬ 
te a sinistra, manifestando così che l’ap¬ 
parecchio funziona. 

A noi però interessa ottenere, oltre al¬ 
la verifica del funzionamento, la calibra¬ 
zione, ed allora regoleremo PI per otte¬ 
nere la perfetta coincidenza con la tac¬ 
ca “zero” della scala, dopo aver abban¬ 
donato in acqua il diodo. 

Ora, non è facile ottenere 150 °C pre¬ 
cisi in un laboratorio non bene attrez¬ 
zato, quindi si passerà ad una prova di¬ 
versa. 

Commutato SI nella posizione 3 (gam¬ 
ma 0 - 50 °C) si riempirà un bicchiere 
con cubetti di ghiaccio tolti dal frigo ed 
un poco di acqua. 

Si immergerà il diodo tra la miscela 
e si attenderà qualche decina di secondi. 
Acceso l’intermttore generale, P3 sarà 
regolato sin che l’indice non tomi esat¬ 
tamente a zero, quindi commutando SI 
per avere la gamma -50 °C/0 °C (posi¬ 
zione 4) si regolerà P2 per l’esatto fon¬ 
do scala. 

Tutto? Beh, no, per avere una tara¬ 
tura sufficiente (anche se in nessun caso 
raffrontabile a quella del laboratorio, ma 
con una tolleranza perfettamente ammis¬ 
sibile, dell’ordine del 5-7%) si tornerà da 
capo, ovvero si riproverà con l’acqua 
bollente, e via di seguito. 

Con una tema di cicli, e “tanto caccia¬ 


vite”, la precisione potrà rientrare in quel 
5% che è ammesso anche dagli stmmen- 
ti di produzione industriale, a larghissi¬ 
ma gamma. 

Per concludere, il lettore si chiederà: 
“ma vale la pena di far tanto lavoro?” 
Beh, se è necessario un termometro por¬ 
tatile, compatto, preciso, certamente sì. 
E non lo affermiamo per simpatia verso 
il progetto, ma perché facendo il classico 


“conto della serva” (una somma che non 
tiene conto del costo del tempo, della 
corrente di rete, dell’ammortamento de¬ 
gli attrezzi, insomma un computo essen¬ 
ziale) risulta che il costo di tutte le parti 
necessarie per la realizzazione del nostro 
stmmento è circa un terzo, oppure un 
quarto di quello dei paralleli (per presta¬ 
zioni) termometri reperibili in commer¬ 
cio. 


Diffusori G.B.C. 



Potenza nominale; 40 W 
Frequenza; 20 20 000 Hz 
Impedenza; 4>) 

Altoparlanti impiegati; 

2 woofer - 1 tweeter 
Dimensioni; 565x300x285 
AD/1310-00 L. 56.500 


Potenza nominale: 7 W 
Frequenza; 50 13 000 Hz 
Impedenza: Su 



Potenza nominale; 10 W 
Frequenza; 30 15 000 Hz 
Impedenza: 8u 
Altoparlanti impiegati; 

1 woofer - 1 tweeter 
Dimensioni: 498x278x152 
AD/1070-00 L. 16.900 



Frequenza; 30 15.000 Hz 
Impedenza; 4u 
Altoparlanti impiegati: 

1 woofer - 1 tweeter 
Dimensioni; 282x500x195 _ 
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v .. i la scrivania 


i segreti della radio 

Ho ricevuto dalla Mondadori il libro della collana Oscar intitolato, 
appunto, I Segreti della Radio. Io sono un adoratore della divulgazione e, 
per converso, nemico naturale della pedanteria. Fin dalle scuole medie 
sentivo un odio ferocissimo verso gli autori di testi i quali, tanto per fare 
un esempio, per dare la definizione di monomio ad uso di giovinetti imberbi, 
usavano il linguaggio esoterico, da iniziati. Ai miei tempi non esistevano libri 
divulgativi. Se vuoi sapere, spaccati la testa contro il durissimo baluardo 
che divide la conoscenza da te. Ti duole il capo, noti ce la fai? peggio per te. 
Così sembravano dire i libri dei miei tempi. C’era, alla base, uh certo quale 
sussiego che oltre tutto metteva in soggezione, e spegneva quel poco di 
buona volontà che rimaneva dopo il primo impatto con Tincomprensibilità. 
Almeno a me, che ero dei meno diligenti succedeva così. Però eravamo in 
tanti a perdere il corallo. Sarà stata una selezione naturale, non so, come 
la morMità infantile di allora. Per fortuna il tempo non passa inutilmente. 
Ci vogliono, è vero, delle crisi per rompere certe catene, e il nostro secolo 
quanto a crisi è tutt’altro che povero. 

Ma oggi c’è un’apertura nuova fra chi dà il sapere e chi lo riceve. Oggi 
siamo tutti in grado di apprendere con facilità, e questo Oscar Mondadori ne 
è una delle prove. Io l’hc letto con un piacere immenso. Ogni capitolo, 
ogni periodo è una rivelazione che fa gioire. Ho scritto proprio gioire, 
perché vivendo nel nostro tempo, rapprendere o il chiarire qualunque 
concetto che ci rende più partecipi alla vita è gioia. In duecento pagine 
si imparano tante cose sul modo di usare con soddisfazione una radio a 
onde corte, che nemmeno lo si immagina. Si, i npsùi lettori non saranno degli 
sprovveduti su questa materia, ma tanto meglio. È un condensato di esperienza 
raccontato da amici. Ci sono persino gli indirizzi delle radio pirata, tanto 
per citare una curiosità. Ma c’è molto di più e di meglio, per scoprire la 
radio. Fin qui ho scritto ciò che spontaneamente mi sentivo di commentare 
dopo la lettura di questo libro. Ora trascrivo ciò che l’Editore ha stampato 
sulla copertina, e vi assicuro che, a lettura ultimata, se ne riconosce la 
veridicità. Perché usare l’apparecchio radio come se fosse un soprammobile? 
È possibile fare qualcosa di più invece che limitarsi ad ascoltare i programmi 
della RAI? Gli autori di questo volume pensano proprio di si e lo dimosti-ano 
con esempi semplici e divertenti. Basta un qualsiasi apparecchio senza pretese 
per ascoltare voci e suoni da ogni parte del mondo: grandi e grandissime 
stazioni radio commerciali o appassionati radioamatori che magari si sono 
costruiti da soli l’apparecchiatura trasmittente; aerei in fase di atterraggio o 
stazioni pirata; musica sudamericana direttamente dal Brasile. Con im 
apparecchio dotato di modulazione di frequenza (FM) si possono ascoltare 
le emittenti locali ormai diffuse in tutte le regioni italiane e anche le 
conversazioni fra i CB, gli appassionati della “banda cittadina” che riempiono 
l’aria con i loro haracchini. 
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TAVOLO DA LAVORO MOD. 

tl tavolo da lavoro Mod. PULSAR è stato realizzato per soddisfare le esigenze di tutti 
coloro che lavorano con circuiti integrati sia delle serie TTL - HTL - RTL - DTL sia 
con circuiti integrati della nuova generazione e cioè i MOS. 

Esso comprende quattro alimentatori ed una base tempi più le varie prese di servizio 
ed un piano luminoso che permette di vedere per trasparenza le piste dei circuiti 
in esame. 

Nelle sezioni di alimentazione sono previsti i 5V (regolabili da 4,5 a 5,5V) con una cor¬ 
rente di 2,5A per Talimentazione dei circuiti logici, una sezione a 160V €C 20 mA per 
l’alimentazione di tubi nixie ed un alimentatore differenziale con regolazioni separate 
nelle due sezioni positiva e negativa da ± 5 a ± 20V con una corrente di 500 mA 
per l’alimentazione di circuiti operazionali e Mos. Una sezione supplementare è stata 
aggiunta per completare il PULSAR: un generatore di impulsi con due uscite separate 
e utilizzabili contemporaneamente: Detti impulsi hanno una frequenza di 1 Hz e 10 Hz 
corrispondenti a tempi di 1 secondo e 1 decimo di secondo - tali frequenze sono ri¬ 
cavate direttamente dalla frequenza di rete e perciò molto stabili. 

La forma d’onda del segnale d'uscita è quadra con fronti di discesa molto ripidi adatta 
quindi a pilotare delle logiche. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie gli alimentatori classici ad una gamma di ten¬ 
sione sola si rivelano insufficienti per soddisfare le necessità d’oggi ed è per que¬ 
sta ragione che la P.G. ELECTRONICS ha creato un nuovo tavolo da lavoro: il model¬ 
lo PULSAR ed è con tale apparecchio che essa intende soddisfare le esigenze di tutti 
coloro che riparano, progettano ed esperimentano circuiti con l'impiego di Mos. in¬ 
tegrati, lineari, logici, tubi nixie, ecc. 



CARATTERISTICHE TECNICHE: 

ALIMENTATORE DIFFERENZIALE: regolabile 
da ± 5 a ± 20V con una corrente di 
0,6A per sezione (regolazioni delle ten¬ 
sioni indipendenti) - Stabilità migliore 
deiri% - Protezione contro il cortocir¬ 
cuito a limitatore di corrente. 

ALIMENTATORE PER LOGICHE: regolabile 
da 4,5 a 5,5V con una corrente max di 
2,5A - Stabilità migliore deiri%. 

ALIMENTATORE ALTA TENSIONE: 160V 20 
mA non stabilizzato (per alimentazione 
di tubi nixie). 

GENERATORE DI IMPULSI: con uscite a 
1Hz a 10Hz corrispondenti a tempi di 1 
secondo e 1/10 di secondo - Uscita ad 
onda quadra - Ampiezza 5V ± 10%. 

PRESE DI SERVIZIO: N. 3 

DIMENSIONI UTILI PIANO DI LAVORO: 

cm. 70 x 44. 

PESO: Kg. 11,750. 


G.B.C. 
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Schema 


Questo trasduttore è del 
tipo a due entrate e pos¬ 
siede tre terminalL di 
entrata essendo in co¬ 
mune quel lo centra! e 

Per il suo funzionamento 
perciò è necessario che 
la sua entrata sia colle¬ 
gata con un trasduttore 
a due uscite in opposi¬ 
zione 


Vef 


in fase 


wv 


VecA 


tensioni entranti 


in controfase 


In questo circuito i diodi sono messi in evidenza racchiudendoli 
in un cerchio ciascuno 

Essi si trovano contrapposti rispetto alla tensione presente fra 
i terminali estremi. 

Non può succedere perciò che essi si trovino in conduzione in 
assenza di carico 




tensione uscente 


► t 


Funzionamento 

Esaminiamo ora come avviene che il carico sia attraversato sempre nello stesso senso dalla corrente, 
sia che si trovi in conduzione l'uno o l'altro diodo 


Corrente nel carico durante la semionda positiva 


tensioni entranti rispetto 
a B 



Corrente nel carico durante la semionda negativa 


tensioni entranti rispetto 
a B 



Osservazioni 


Questo diodo 
conduce 
perche’ e’ 
polarizzato 
di rettamente 


Questo diodo 
non conduce 
perche e' 
polari zzato 
inversamente 


Questo diodo 
non conduce 
perche’ e’ 
polari zzato 
inversamente 


Questo diodo 
conduce 
perche’ e' 
polari zzato 
di rettamente 


a) I terminali di entrata e di uscita hanno un punto in comune (terminale O) 

b) La rappresentazione geometrica di funzionamento è ancora quella di 31 51-2 valida per ciascuna 
semionda. 

c) Se si vuole che il terminale comune sia il positivo, è sufficiente invertire il collegamento di cia¬ 
scun diodo 
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Argomento : 

Due semionde con due diodi a valvola. Caratteristiche 


SCHEMI DI CIRCUITO CON VALVOLE 
Con due diodi separati 

Lo schema è semplice ed è sostanzialmente identico 
a quello illustrato nella pagina precedente. 

Con l'avvento dei semiconduttori, l'uso delle valvole 
resta sempre più relegato verso le tensioni e le po¬ 
tenze più alte 


Con valvole multiple 



Negativo comune 


Positivo comune 



Questo diodo molto usato poiché' 
risolve abbastanza bene i! problema 
del costo e del Tuti 1 i zzazione del 
generatore che precede 

Questo diodo e' poco usato perche’ 
e’ di costosa realizzazione 
E’ piu’ conveniente usare un doppio 
diodo a catodi separati e collegare 
insieme gli anodi 



Fattore di utilizzazione 


Tensione continua raddrizzata 

Rispetto al valore massimo Vm essa vale 
(vedi 10,57-1): 

Vo = 0,636 V^^ 


Corrente continua raddrizzata 

Rispetto al valore massimo essa vale 
(vedi 10 57-1): 

lo = 0,636 1^;, 


Fattore di utilizzazione 


Tensione efficace entrante 


Vo Io 

Ku = — j - = 0,573 

Veff-Ieff 


] V 


Corrente efficace entrante 


Essendo sempre presente per l'intero ciclo al¬ 
ternato, per ciascuna fase entrante e rispetto a! 
valore massimo V|y|, essa vale (vedi 10,58-1): 

Veff = 0,707 Vm 


Essa è presente due volte in un ciclo, cioè 
durante entrambi i semicicli e perciò è doppia 
rispetto a quanto calcolato in 31,51-2 e vale: 

lef* = >M 


Osservazione 

Come si vede, il fattore di utilizzazione di questo circuito è maggiore di quello relativo al circuito 
raddrizzatore di una semionda (vedi 31,51-2) e quindi esso sfrutta meglio le possibilità del genera¬ 
tore che lo precede 
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Schema convenzionale 

Spesso questo circuito è rappresentato in questo 
modo 


Schemi di funzionamento 



entrata 


f 

O 



Esaminiamo come avviene che il carico sia attraversato sempre nello stesso senso dalla corrente, 
sia durante la semionda positiva che durante la semionda negativa 

Seguendo il nostro solito modo, lo schema viene disegnato a partitore di tensione 


Assenza dì carica 

li trasduttore si presenta costituito da due partitori 
di tensione, ciascuno composto da due diodi in 
contrapposizione 

Osservare che in un ramo la contrapposizione è 
inversa rispetto all’altro 

In assenza di carico non vi è conduzione e il con¬ 
sumo di corrente è limitato dalla bassissima cor¬ 
rente inversa dei diodi 

Corrente nel carico durante la semionda positiva 

Solo i diodi pari si trovano in serie al carico ed in 
condizione di conduzione 

Gli altri due diodi si trovano in condizione inversa 
e perciò non conducono 

Il carico è attraversato dalla corrente con direzione 
indicata dalla freccia 


Corrente nel carico durante la semionda negativa 




Solo i diodi dispari si trovano in serie al carico ed 
in condizione di conduzione 

Gli altri due.diodi si trovano in condizione inversa Ve 

e perciò non conducono. 

I! carico è attraversato dalla corrente con la stessa 
direzione indicata 

+ O 




Osservazioni 

a) I terminali di entrata e di uscita non possono avere alcun punto in comune 

b) E' ancora valida la rappresentazione geometrica di funzionamento illustrata in 31 51-2 dove, per 
caratteristica del diodo e per rette di carico, bisogna prendere quelle relative a due diodi in serie 
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SCHEMI DEL CIRCUITO CON VALVOLE 
Con quattro diodi separati 

L’uso di valvole termoioniche in questo circuito 
è poco frequente a causa del costo elevato delle 
valvole rispetto ai diodi a semiconduttore 



I 


Con due bi-diodi 

Per economizzare il costo, si possono usare una 
valvola a due diodi ed una a due catodi 

Non disponendo di quest’ultima, si può usare un 
doppio diodo collegando insieme i due anodi 



Fattore di utilizzazione 


Tensione continua raddrizzata 


Rispetto al valore massimo Vj^j essa vale 
(vedi 10 57-1); 


Corrente continua raddrizzata 


Rispetto al valore massimo l|y| essa 


vale (vedi 10 57-1): 


Vo = 0,636 V 


M 


lo = 0,636 I, 


Fattore di utilizzazione 


Tensione efficace entrante 


^ Ku = 


Vnlc 


^eff ^eff 


= 0,808 


Essendo sempre presente per l'intero ciclo al¬ 
ternato, essa vale, rispetto al valore massimo 
V^ (vedi 10 58-1); 


\ 


Corrente efficace entrante 


Essendo sempre presente per l'intero ciclo al¬ 
ternato, essa vale, rispetto al valore massimo 
l,^ (vedi 10 58-1); 


Veff 0,707 V. 


leff = 0,707 I 


M 


Osservazione 


Come si vede, il fattore di utilizzazione di questo circuito è maggiore di quelli relativi a qualsiasi 
altro circuito fino ad ora esaminato 

Questo trasduttore, quindi, è quello che meglio sfrutta le possibilità del generatore che lo precede 
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Poiché, come abbiamo già visto, anche le suscet¬ 
tanze sono granxiezze vettoriali con angolo dì fase 
relativo ad una grandezza comune (la tensione), 
esse possono sommarsi vettorialmente come le ri¬ 
spettive correnti 

Perciò, anche i vettori che rappresentano 

la suscettanza capacitiva e 
la suscettanza induttiva 

saranno rappresentati da parti opposte sfasati di 
90°(in anticipo e in ritardo) rispetto alla direzione 
del vettore che rappresenta la tensione. 

Ciò significa che i vettori delle due suscettanze 
sono allineati ma hanno direzioni opposte, 

Pertanto, a ciascuna suscettanza si può attribuire 
un segno algebrico e quindi la somma dì due su¬ 
scettanze in opposizione di fase sarà algebrica. 

Abitualmente si attribuisce 

—) il segno negativo alla suscettanza induttiva 
+) il segno positivo alia suscettanza capacitiva. 


Schema 



V 


tensione 


tensione 


V 


+ Bc 



suscettanza suscettanza 

capacitiva induttiva 


La rappresentazione vettoriale delle due suscet¬ 
tanze, rispetto alla tensione, può essere sintetiz¬ 
zata in questo modo 


Bl 


+ Bc 


Molti autori preferiscono disegnare ih orizzontale la direzione della tensione dì riferimento e nel 
grafico seguente ci uniformeremo senz'altro, 


Rappresentazione vettoriale della suscettanza totale 


e 




La somma algebrica delle due suscettanze che, in 
modulo, equivale alla loro differenza, corrisponde 
al valore della suscettanza totale. 

Questa suscettanza totale sarà di tipo capacitivo 
0 induttivo (cioè positiva o negativa), a seconda 
di quale delle due grandezze prevale. 

Nell'esempio qui a fianco prevale la suscettanza 
induttiva 

Algebricamente l'espressione è la seguente 

B = Bc - Bl 


suscettanza + Bc 
capacitiva 


V 

tensione 


suscettanza 

totale 


suscettanza 

induttiva 
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Argomento: Somma nulla di suscettanze. Risonanza 


Abbiamo visto quanto segue, in valore assoluto 


suscettanza capacitiva (Siemens ), 


Bc = o) C 


capacita' (farad) 
posizione =2 7 rf(rad/s) 


suscettanza induttiva (Siemens) 



induttanza (henry) 
pulsazione= 27rf (rad /s ) 


Rappresentiamo graficamente i valori delle due suscettanze in funzione della frequenza 



Anche se uguali fra loro in modulo, le due suscettanze hanno vettorialmente direzioni opposte; cioè 
le correnti che si sommalo al nodo, sono in opposizione di fase fra loro 

La somma di due siffatte suscettanze è uguale a zero, così come è uguale a zero in ogni istante la 
somma delle correnti. 

Vediamo il significato di tutto questo, 


O - i 

suscettanza O 


capacitiva ^ 

V ■ 

c 

■ Bc = wc 

0— ^ i 

' le = Bc V , 

- - 


I =0 




corrente total e 



i per Bc = B 

suscettanza 

induttiva 

1 I 



f suscettanza 
i totale 

(i) L 

1l=BlV 

O 

II 

OQ 


Nota. La corrente totale è uguale a zero anche se c’è tensione nel circuito, mentre le due cor¬ 
renti capacitiva e induttiva hanno un valore ben definito. 

Ciò significa che l’induttanza e la capacità si scambiano reciprocamente la loro energia 
al ritmo della frequenza relativa alla tensione di alimentazion.e senza richiamare altra 
energia dal generatore. 
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Paragrafo : Grandezze caratteristiche dei circuiti paralielo in tensione aiternata 

Argomento: Frequenza di risonanza 


Conoscendo la capacità C (farad) e l'induttanza L (henry), è possibile determinare per quale 
frequenza f (hertz) il circuito parallelo, comprendente le due grandezze, entra in risonanza. 

Essendo 


la suscettanza capacitiva ^ ^ 

1 

la suscettanza induttiva B|_ = - 

co L 


Sviluppando si ha 


l’uguaglianza Bc = Bl delle 
suscettanze porta aH'uguaglianza 
corrispondente 

1 

co C =- 

co L 


1 

LC 


da cui 


co = 


\/ LC 


pulsazione di risonanza 

(rad/ sec) 




capacita’ (farad) 
induttanza (henry) 


Essendo inoltre co = 2 tt f e sostituendo, si ha 


1 


frequenza di risonanza 

(in hertz o cicli/ sec) 


f = 


2 TT V LC 


capacita’ (farad) 
induttanza (henry) 


Questa relazione è identica a quella descritta per il circuito serie (vedi 13 74-1) 

Ciò significa che le due grandezze risuonano sia se collegate in serie, sia se collegate in 
parallelo 


Altri problemi 

Lo sviluppo della relazione tra frequenza, capacità e induttanza, permette la soluzione di 
altri analoghi problemi 

a) Conoscendo la capacità C (farad) e la frequenza f (hertz), si può calcolare il valore della 
induttanza parallelo, che manda in risonanza il circuito stesso 

Esso sarà 

1 

induttanza (henry) -►- L = — • ' ^ - 

CO C - capacita (farad) 

^---pulsazione = 2 TT f (ràd/sec) 

b) Conoscendo l'induttanza L (henry) e la frequenza f (hertz), si può calcolare il valore del¬ 
la capacità parallelo, che manda in risonanza il circuito stesso 

Esso sarà 


© 


capacita’ (farad) 


^ C = 


1 


co ^ L 

L_ 


induttanza (henry) 
pulsazione = 2 TT f (rad/sec) 
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Argomento: Ammettenza 


Quando una conduttanza si trova in parallelo ad una o più suscettanze, si ottiene una ammettenza 


Ammettenza Y 


suscettanza totale B 



suscettanza 
indutti va 


corrente 

induttiva 


corrente total e 


L'ammettenza (Siemens)-► 


corrente 
suscetti va 


Y =-L 

V 


*X ~ le”* 


esprime anche il rapporto 
corrente tota! e (Amp) 

tensione applicata (volt) 


RAPPRESENTAZIONI VETTORIALI 


Correnti 



Costanti del circuito 

suscettanza capacitive^ ^ 
suscettanza total e 


+ B* 



+ B 


conduttanza 


angolo di 
sfasamento 

della 

ammettenza 

rispetto alla tensione) 
suscettanza induttiva 


^-B| 


Definizione generale 

Si chiama ammettenza di un circuito il rapporto fra la corrente che lo 
attraversa e la tensione ai suoi capi 

Questo valore non può da solo definire l'ammettenza, se non è asso¬ 
ciato all'angolo di sfasamento fra corrente e tensione 


Y = 


V 


^ = are tg 


i( 


= are tg — 

c 


In altre parole, è l'angolo espresso dalla pendenza di un lato (ammettenza) rispetto all'altro (ten¬ 
sione o conduttanza) qui in orizzontale 


B 


Essa è determinata dal rapporto — 


B 


0 dall'uguai rapporto 
L'ammettenza è anche l'inverso dell'Impedenza (vedi 13.74-2) 


Y = 
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La batteria elettronica è un generatore di ritmi con cui 
un’orchestra jazz, o di musica leggera, trova con facilità 
la perfetta coerenza di esecuzione, ossia la qualità 
comunemente detta di orchestra affiatata. 

Sostituisce il batterista e, in rapporto al ritmo potrebbe 
essere definita “maestro elettronico". 

La batteria elettronica Amtron LIK263/W, con nove timbri 
di suoni, produce ben quindici ritmi o tempi. 

Praticamente tutti i più diffusi e richiesti. 

Compatta, piccola e leggera, è un complemento 
orchestrale di eccezionale utilità e rendimento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

15 ritmi ottenibili: vaizer, vaizer jazz, tango, marcia, 
swing, foxtrot, cha cha, rock pop, shuffie, samba, 
rock iento, mambo, beguine, bajon, bossa nova. 

Strumenti sintetizzati: 9, di cui 8 contemporanei 
Livelio di uscita: 250 mV 
impedenza di uscita: 10 k ohm 
Semiconduttori: 6 integrati, 7 transistor, 17 diodi 
Aiimentazione: 115-220-250 Vc.a. 50/60 Hz 
Dimensioni: 265x70x215 mm. 

Peso: 1300 grammi 


a 15 ritmi 






Può essere collegata ad un organo elettronico amplificato 



Può anche essere impiegata con un comune amplificatore e uno 
o più diffusori 


Tutti i prodotti Amtron 
sono distribuiti daiia GBC 













































Kit a 2 vie composto da I mid-rangc 
c I tweeter 

Ha una risposta di frequenza da 60 a 20.000 Hz e 
sopporta una potenza max di 15 W musicali; 
rimpedenza è di 8 Q 

AD/1770-00 L. 14.500 


crossover, 

I mid-range c I tweeter 
Ha una risposta di frequenza da 50 a 20.000 Hz 
sopporta una potenza max di 25 W musicali 
l'impedenza è di 8 0 AD/1772-0 


SK12BNG 

Kit a 3 vie composto da I filtro crossover, 

I woofer, 2 mid-range, e 2 tweeters 
Ha una risposta di frequenza da 30 a 20.000 Hz e 
sopporta una potenza max di 60W; l'impedenza è 
di 8Q 

AD/I780^0 L. 62.500 


Kit a 3 vie composto da 1 filtro crossover, 

1 woofer, 1 mid-range e 1 tweeter 
Ha una risposta di frequenza da 35 a 20.000 Hz c 
sopporta una potenza max di 35 W musicali; 
l'impedenza è di 8 Q 

AD/1776-00 L. 34.900 


KVt 

KO£tJELSOfJ 


DifTusori HI-FI in scatola di montaggio 

Questi Kits sono stati ideati per ot¬ 
tenere il miglior risultato nella co¬ 
struzione di diffusori acustici. 

Sono disponibili in 4 versioni di¬ 
verse, per il montaggio di casse 
con potenze che vanno da 15 W 
a 60 W. 

Per la costruzione dei diffusori, 
oltre ai Kits Roselson, occorre del 
truciolato di legno, lana di vetro e tela acusti¬ 
camente trasparente. Ogni Kit contiene tutti i compo¬ 
nenti elettronici e un manuale di istruzioni per il mon¬ 
taggio. 


in vendita presso le sedi G. B. C. 





Nuove idee per un regalo ....e....m più, risparmiate ! 





03-751 
L. 9.900 


Con una modesta spesa avrete un kit completo di tutto 
l'occorrente per assemblare una cuffia con regolazioni in¬ 
dipendenti per ogni caule. Cordone spiralato estensìbile 
fino a mt. 2. Padiglioni auricolari morbidi. Plug 6,3 mm 
passo americano con adattatore a 3,5 per registratori. 
Risposta 25-20.000. Impedenza 8 ohm 0,5 W potenza max. 
Altoparlanti dinamici 0 70 mm. Fornito in scatola con 
grande disegno per un facile montaggio. 


07-447 
L. 18.000 


Radio tipo militare AM in kit 


Finalmente una vera scatola dì montaggio. Superetero¬ 
dina 6 transistors. La messa a punto è semplificata 
dalla pretaratura degli stadi AF e MF, per cui anche 
i meno esperti potranno realizzare questo radioricevitore, y 
Alimentazione: 4 pile 1,5 V. Comprensivo di auricolare. / 


KH 5 K 
03.001 
L. 9.900 


Orologio a pendolo in kit 


/ Con questa pratica scatola dì montaggio, potrete co 
' struìrvi una pendoletta elettrica dì precisione. Il Kit 
^ è completo di tutto l'occorrente sia meccanico che 
elettrico. Di facile montaggio e di sicuro funzionamento. 


Finalmente 


potrete costruire 
vera cuffia HI-FI 





HTM 2 
01.803 
L. 6.900 


^ Cuffia stereo di ottima qualità e costruzione 


Padiglioni auricolari ricoperti di velluto. Si adatta 
9 J qualunque impedenza. Spina a plug 6,3 passo ame 
ricano. Consigliata per CB-OM ed a quanti occorra 
un’ottima cuffia ad un prezzo contenuto. 


Moltiplicate le possibilità del vostro impianto 
HI-FI 


Migliorate la resa del vostro box acustico 


Con poca spesa e facilmente potrete sostituire il 

tweeter delle vostre casse acustiche con l'ottimo HTM 2 
tweeter tromba ad alto rendimento. Impedenza 8 ohm 
= Hz 7500 - 300001! = 80 W di picco. Queste carat¬ 
teristiche le trovate solo in tweeter di costo ben più 
elevato. Importato direttamente! 


Con questo utilissimo miscelatore potrete collegare stabil¬ 
mente i vostri apparati HI-FI ottenendo effetti sonori nuovi 
e diversi. Potrete collegare insieme 2 pick-up piezo o 
magnetico un sintonizzatore, due microfoni 1 registratore 
e miscelare i vari segnali su un amplificatore o un 
registratore... Caratteristiche: Ingressi 2 microfoni ad alta 
0 bassa impedenza 1 sintonizzatore 1 registratore 2 
pick-up stereo magnetico o ceramico. Uscita 150-1500 mV 
9 Volt alimentazione 14 transistori. Quantitativi limitati! 



21-811 
L. 12.800 



Calcolatore TM 1200 per la scuola, per la casa... 


Il pratico calcolatore per tutte le vostre quotidiane esigenze di calcolo. Capacità 6 cifre con possibilità dì 
memoria 12 cifre. 5 funzioni [+ — X %). Calcoli a catena e misti. Punto decimale fluttuante. Fun¬ 
zionamento a batteria 9 V. Presa per alimentazione esterna 220 V. - 9 V. 




GIANNI VECCHIETTI 

via L. Battistelli, 6/c - 40122 Bologna 
Tel. 051/55.07.61 - 27.95.00 


ooAirrmTivi iihtoti ih 

spedizioni In contrassegno in tutta Italia. 

Sapida evasione degli ordinativi. 

Contributo postale fisso, £■ 1.500. 

Sichledeteci il nostro catalogo generale, 
servandovi di questo tagliando di richiesta, 
e inviandoci C.500 anche in francobolli. 
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nome 

r-- 

1 via 

cap 
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Q. 

W 



C1-5 
21.529 
L. 155.000 



Arricchite il vostro laboratorio con questo stru¬ 
mento indispensabile! Vi possiamo offrire questo 
oscilloscopio ad un prezzo eccezionale perché 
lo importiamo direttamente. Confrontate le 
caratteristiche! 


Oscilloscopio 10 MHz. Monotraccia 3" (7 cm.). Carat¬ 
teristiche: Amplificatore verticale (y) 10 Hz-^10 MHz. 3 
impedenza 0,5 MOhm - 50 pF. Amplificatore orizzontale 
(x) 20 Hz-^500 kHz - 3 dB impedenza 80 KOhm - Trigger 
1-3000 [iS • Trigger interno, esterno, positivo e negativo 
' automatico. - Alim. 125-220 V. - Dim. 220x360x430 mm. 

Peso 18 Kg. Imballo in robusta cassa di legno. Viene for¬ 
nito corredato della dotazione standard: cavo alim. rete, set 
di cavi coassiali, reticolo e manuale originale. 













































































Inchiostro protettivo 
« Pront Circuit >> 

Appositamente studiato 
per disegnare direttamente 
sulla basetta a circuito 
stampato 
Flacone da 30 g 
con contagocce. 

LC/0360-00 L 610 


Kit per circuiti 
stampati. Mod. CS 66 

Per la preparazione di 
circuiti stampati col 
metodo della fotoincisione. 
La confezione comprende 
1 flacone di Resist da 
150 c.c e un flacone 
di Developer Resist 
da 200 cc. 

LC/0354-00 L 11.900 



Confezione completa 
per le preparazione 
di circuiti stampati. 
Particolarmente Indicata 
per ì tecnici di laboratorio, 
riparatori ed amatori. 

La confezione contiene^ 

5 lastre In bachelite 9xiS cm 
con area complessiva 
di 675 cm2. 

I cannuccia, 

1 pennino ad imbuto n. 10. 

1 foglio di tela smeriglio, 
f fiacona di inchiostro 
protettivo con contagocce. 

1 bottiglia di soluzione 
per rincisione chimica 
dei circuiti stampati. 


Kit «Pront Circuit» 


LC/0350-00 


L 4.550 


Soluzione 
« Pront Circuit » 

Per l’incisione di 
circuiti stampati. 

Il liquido non è caustico 
e non sviluppa 
vapori dannosi è bene 
comunque evitarne il 
contatto con le mani. 
L’azione corrosiva 
della soluzione viene 
neutralizzata da 
comune soda. 

Bottiglia da 580 g 

LC/0370-00 L 970 




POSITIV 20 

Lacca fotocopiante 

Lacca fotocopiante per la 
produzione di circuiti stampati 
secondo il processo “POSITIV” 
Ideale per allestire circuiti 
stampati singolarmente o in 
piccole serie. 

Confezione: in bombole spray 
76 cm3 LC/2130-00 L 3.190 
160 cm^ LC/2130-10 L. 5.700 




Kit per circuiti 
stampati. Mod. CS 99 

Per la preparazione di C.S. 
col metodo della 
fotoincisione. 

La confezione comprende 
un foglio dì poliestere con 
emulsione U V. da 
mm 300x250, 1 flacone da 
200 cc di Developer 
negativo, 1 foglio di carta 
nera anti alone. 

1 flacone da 150 cc di 
Resist negativo, 1 flacone 
da 1000 cc di Developer 
negativo. 

LC/0356-00 L. 16.500 


piastre 


CODICE GBC 

DIMENSIONI 

MATERIALE 

LIRE 


00/5684-00 

135x95x1,5 

bachelite 

7^6 

per circuiti 

00/5686-00 

182x140x1,5 

bachelite 

1500 

sperimentali 

00/5688-00 

270x94x1,5 

bachelite 

1250 



00/5690-00 

150x90x1,5 

bachelite 

425 



00/5692-00 

120x200x1,5 

bachelite 

1350 



00/5700-00 

150x90x1,5 

vetronite 

910 



00/5702-00 

200x120x1,5 

vetronite 

1650 


00/5704-00 

270x105x1,5 

vetronite 

1350 


ELETTRONICA ' 

20136 MILANO 

Viale C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 


ECCEZIONALE 
STRUMENTO (Surplus) 

MARCONI NAVY TUBO CV 

1522 {0 38 mm. lung. 142. 
visualità utile 1 ") corredato di 
caratteristiche tecniche del tu¬ 
bo in contenitore alluminio 
comprendente gruppo coman¬ 
do valvola alta tensione, zoc- 
colatura e supporto tubo, bat¬ 
teria NiCa, potenziometro a filo 
ceram. variabili, valvole in mi¬ 
niatura comm. ceramici ecc. 
a sole L 29.000. 




ACCENSIONE 

ELETTRONICA 

1 6.000 g/min. a scarica 
capacitiva, 6-18 Vd.c., 
nuova e collaudata con 
manuale di istruzioni e applicazione. 

L. 16.000 


OFFERTE SPECIALI 

500 Resist. assort. 1/4 10%. L. 4.000 

500 Resist. assort. 1/4 5%. L. 5.500 

100 cond. elette assiali da 1^4.000 pF assort. L. 3.800 

100 Cond. elette assiali Japan. L. 3.500 

100 Policarb. Mylard assort. da 100^600 V. L. 2,800 

200 Cond. Ceramici assort. L. 3.000 

100 Cond. polistirolo assort. L. 2.500 

50 Cond. Mica argent. 0,5% 125-F500 V assort. L. 4.000 

20 Manopole foro 0 6 3-^4 tipi. LI .500 

10 Potenziometri grafite ass.L, 1.500 

30 Trimmer grafite ass. L. 1.500 

Pacco extra speciale (500 compon.} 

50 Cond. elette 1-F4.000 mF 
100 Cond. policarb. Mylard 100-F600 V 
50 Cond. Mica argent. 0,5% 

300 Resistenze 1/4 1/2 W assort. 

5 Cond. a vitone 1.000-^15.000 mF il tutto a L. 10.000 


GENERATORE 
DI FUNZIONI 8038 

da 0,001 Hz ad oltre 1 MHz 
triangolare, 

(sul piedino 3) 
dist. C.O 1 % 

quadra (sul piedino 9) 

Duty cycle 2 %-f 98% 
sinusoidale 
(sul piedino 2) 
dist. 1% 

Freq. sweep, controllato 
in tensione 

(sul piedino 9) 1 : 1000 
Componenti esterni 
necessari: 

Vmin. 10 V-^ Vmax. 30 V 
4 resistenze ed un 
condensatore 

L 5.500 


PACCO FILO 
COLLEGAMENTO 

Kg, 1 Spezzoni trecciola 
stagnata e isolata 
in PVC - 

vetro silicone ecc. 
sez. 0,10-^5 mmq. 
lungh. 30-^70 cm. 
colori assortiti 


L. 2.100 



FONOVALIGIA 

PORTATILE 

33/45 giri - 220 V 
pile 4,5 V 

L. 8.000 


COMMUTATORE rotativo 1 via 12 posiz. 15 A. 

L. 1.800 

COMMUTATORE rotativo 3 vie 3 posiz. 

L. 300 

100 pezzi sconto 20% 


COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. 

L 350 

100 pezzi sconto 20% 


MICRO SWITCH Honeywell a pulsante. 

L. 350 

100 pezzi sconto 20% 


MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poli 6 mmq. 

con piastrina 

passacavo L. 200 25 -f 100 pezzi L. 180 cad.; 100 

1.000 pezzi 

L. 150 cad. 


CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Vc.c. 6 cifre con azzeratore 

(Ex Computer). 

L. 2.000 

RADDRIZZATORE a ponte (selenio) 4 A 25 V . . . . 

L 1.000 

FILTRO antidisturbo rete 250 V 1,5 MHz 0,6-1-2,5 A . . 

L 300 

CONTRAVERS AG AO20 (decimali) WAFFER 53 x 1 1 

X 50 com- 

ponibili. 

L 1.500 

REÈ MINIATURA SIEM^NS-VARLEY 


4 scambi 700 ohm 24 VDC. 

L. 1.500 

2 scambi 2.500 ohm 24 VDC. 

L 1.500 

RELE'REED miniatura 1.000 ohm 12 VDC 2 cont.NA . . . 

L. 1.800 

2 cont. NC L. 2.500; INA + INC L. 2.200 - 10 pezzi sconto 10% - 

100 pezzi sconto 20%. 


MATERIALE SURPLUS 


20 Schede Siemens ass. 

L. 3.500 

20 Schede Unidata ass. 

L. 3.500 

10 Schede G.E. ass. 

L. 3.000 

Scheda con 2 ASZ17 opp. (OC26). 

L 1.000 

10 Cond. elettr. 85° da 3.000-30.000 pF da 9^35 V, . 

L. 3.000 

Contaore elettr. da incasso 40 Va.c. 

L. 1.500 

10 Micro Switch 3-^4 tipi. 

L. 4.000 

5 Interr. autom. unip. da incasso ass. 2-^1 5 A 60 Vc.c. . 

L. 5.000 

- Diodi 10 A 250 V 

L. 150 

Diodi 40 A 250 V. 

L. 400 

Lampadina incand. 0 5x1 0 mm. 9 -f 1 2 V. 

L 50 

Pacco 5 Kg. materiale elettr., interr. compon. spie cond. schede. 

switch elettromag. comm. porta fusibile, ecc. 

L 4.500 

OFFERTE SCHEDE COMPUTER 


3 schede mm. 350 x 250 


1 scheda mm. 250 x 1 60 (integrati) 


10 schede mm. 1 60 x 110 


15 schede assortite 


con montato una grande quantità di transistori al silicio, 

condensatori 

alettr, condensatori tantaglio, circuiti integrati, trasformatori di impulsi, 

1 resistprve ere 

L 10 000 1 

Modalità > Vendita per corrispondenza 


- Spedizioni non inferiori a L 5.000 


-* Pagamento in contrassegno. 


1 - Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a carico 

1 del destinatario. (Non disponiamo di catalogo). 







































































20136 MILANO 

Viale C. di Lana. 8 - Tel. (02) 8.358.286 


VARIAC 0 270 Vac 

Trasformatore Toroide 
Onda sinusoidale 
l.V.A. esclusa 

Watt 600 L. 57.000 

Watt 850 L 86.000 

Watt 1200 L 100.000 

Watt 2200 L. 116.000 

Watt 3500 L. 150.000 



* 1 


1 

1 J ■ 

1 o 

# 

■ »«»• VARIAC» 

» 1 

“A E*- 

§ 1 


CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac. 

Garantisce la continuità di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie 
in presenza della rete 

2) Interviene senza interruzione in mancanza 
0 abbassamento eccessivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio, impianti e luci 
d'emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti.ecc. 


Pot. erog. V.A. 

500 

1.000 

2.000 

Larghezza mm. 

510 

1.400 

T400 

Profondità mm. 

410 

500 

500 

Altezza mm. 

1 000 

1 000 

1.000 

con batt. Kg 

iTo 

250 

400 

IVA esclusa L. 

1.034.000 

1.649.000 

2.589.000 


L’apparecchiatura è completa di batterie a richiesta 
con supplemento 20% batterie al Ni Cd. 



ALIMENTATORI STABILIZZATI 220 Vac - 50 Hz 

BRS-30 Tensione d'uscita: regolazione continua 5 15 Vcc corrente 2,5 A 

protez. elettronica strumento 
a doppia lettura V-A 

L. 23.000 

BRS-29 come sopra ma senza 
stm mento L. 15.000 

BRS-28 come sopra tensione fissa 
12,6 Vcc-2 A L. 12.000 

CARICA BATTERIE AUT. 
BRA 50 - 6/12 V - 3 A 

Protezione elettronica - Led di cortocircuito - Led di fine carica L 20.000 



GM1000 MOTOGENERATORE 220 Vac -1200 V.A 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore "ASPERA" 4 tempi a benzina 1000 W 
a 220 Vac (50 Hz) e contemporaneamente 
12 Vcc - 20 A o 24 Vcc - 10 A per carica 
batteria dimensioni 490 per 290 per 420 mm 
Kg. 28 viene fornito con garanzia e istrizioni 
per l'uso a L. 370.000 + l.V.A. 

Tipo 1500 W e 3000 W prezzi a richiesta. 



MOTOGENERATORE 
120/240 Vac. - 300 W 

Motore a miscela 2 tempi, gruppo da campo 
U.S. ARMY (norme MIL) sopporta per brevi 
periodi, carichi molto superiori a quelli di targa, 
nuovo e completo di contenitore per il tra¬ 
sporto, copertura in gomma per funzionamento 
in caso di pioggia, ricambi e chiavi per la manutenzione, manuale di 
istruzione. 

Dimensioni 300 x 450 x 300 mm. 

Peso senza accessori Kg. 24 L. 240.000_ 


Agente per l'Abruzzo: Ditta MORLOCCHETTI 

Via D'Annunzio. 37 - VASTO (Chieti) - Tel. 0873/913143 


STOCK (Prezzo eccezionale) 

DAGLI U.S.A. EVEREADY ACCUMULATORE RICARICABILE 
ALKALINE ERMETICA 6 V 5 Ah/10 h. 

CONTENITORE ERMETICO in acciaio verniciato mm. 70x70x136 Kg.1 
CARICATORE 120 Vac 60 Hz / 110 Vac 50 Hz 
OGNI BATTERIA É CORREDATA 
DI CARICATORE L 12.000 

POSSIBILITÀ D'IMPIEGO 
apparecchi radio e TV portatili, 
rice-trasmettitori, strumenti di misura, flash, 
impianti d’illuminazione e di emergenza, 
impianti di segnalazione, lampade portatili, 
utensili elettrici, giocattoli, allarmi, ecc. 

Oltre ai già conosciuti vantaggi degli accumulatori 
alcalini come resistenza meccanica, bassa autoscarica 
e lunga durata di vita, l'accumulatore 
ermetico presenta il vantaggio di non richiedere 
alcuna manutenzione. 





ALIM. STAB. PORTATILE 

Palmes England 6,5/13 Vcc - 2 A 
ingresso 220/240 Vac 
ingombro mm. 130 x 140 x 150 
peso Kg. 3,600 L. 11.000 



PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 

220 V - 50 Hz - Pot. ass. 14 W 

Poli. mVh 23 L. 6.200 



BATTERIA S.A.F.T. 
NICHEL CADMIO 
6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX verniciato. 

Ing. mm 170x230x190 
Peso Kg. 18 L. 95.000 


lAA/Ml 
l/V 

ìm 




VENTOLA 
ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa V 220 - 12 W 
Due possibilità di applicazione 
diametro pale mm 110 
profondità mm. 45 
peso Kg. 0,3 

Disponiamo di quantità L. 9.000 


VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120 x 120 x 38 

L. 9.500 



VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sui retro con viti 4 MA 
L. 12.500 



VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm. 113 x 113 x 50*' 

Kg. 0,9 - giri 2750 - m^/h 145 - Db (A) 54 
L. 11.500 



VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione inglese 

220 V - 15 W mm. 170 x 110 

L. 5.000 



GENERATORE 
DI FUNZIONI 8038 



Model 


Dimensioni 

Ventola tangenz. 

H 

D 

L 

L/sec 

Vca 

L 

oi/ri 

140 

130 

260 

80 

220 

12.000 

3^n2 

150 

150 

275 

120 

115 

18.000 

31/T2/2 

150 

150 

275 

120 

220 

20.000 


STABILIZZATORI PROFESSIONALI IN A.C. 

FERRO SATURO 

Marca SAMA - 1 50 W - ingresso 100/220/240 Vac ± 20% - uscita 220 Vac 1 
ingombro mm. 200 x 1 30 x 190 - peso Kg. 9 L. 30.000 

Marca ADVANCE 250 W - ingresso 115/230 V ± 25% - uscita 118 V ± 1% 
ingombro mm. 150 x 180 x 280 - peso Kg. 15 L. 30.000 

Marca ARE 250 W - ingresso 220/280/380 V ± 25% - uscita 220 V ± 1% 
ingombro mm. 220 x 280 x 140 - peso Kg. 14,5 L. 50.000 

STABILIZZATORI MONOFASI A REGOLAZIONE MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac. ± 15% - uscita 220 Vac ± 2% (SERIE INDUSTRIA) cofano metallico alettato, inter¬ 
ruttore automatico generale, lampada spia, trimmer interno per poter predisporre la tensione d'uscita di 
± 10% (sempre stabilizzata). 



V.A 

Kg 

Dim. appross. 

Prezzo L. 


500 

30 

400x250x160 

200.000 


1.000 

43 

550x300x350 

^0.000 


2.000 

70 

650x300x350 

“ 360.000 


A richiesta tipi sino 15 KVA monofasi. 

A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi. 





ASTUCCIO PORTABILE 
12 Vcc 5 Ah/1 Oh 

L'astuccio comprende 
2 caricatori 

2 batterie 

1 cordone alimentazione 

3 morsetti serrati lo schema 
elettrico per poter realizzare 
Alimentazione rete 
110 Vac/220 Vac 
da batteria (parali.) 

6 Vcc 10 Ah/1 Oh 
da batteria (serie) 

-»-6 Vcc -6 Vcc 
5 Ah/1 Oh (zero cent.) 
da batteria (serie) 

12 Vcc 5 Ah/1 Oh 

IL TUTTO A L. 25.000 
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UN’AMPIA SCELTA DI 


MULTIMETRI DIGITALI 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 



PORTATA 

PRECISIONE 

IMPED. INGRESSO 

NOTE 

ù 

200-2.000 mV 

0,3% ± 1 c ! 

5 Mn 

Pori autom. 

> 

20-200 V 

0,5% ± 1 c 

5 Mo 

Pori, autom. 


1.000 V 

1,5% ± 1 c 

10 Mo 

Puntali a parte 


200 mV 

0.3% ± 1 c 

5 Mn 

Pori autom. 

V c.a. 

2 V 

0,3% ± 1 c 

5 Mn 


20-200 V 

0,8% ± 1 c 

5 Mo 

Port. autom. 


500 V 

1,7% ± 1 C 

10 Mn 

Puntali a parte 

Jj 

0,2-2 mA 

1% ± 1 c 

10d 

Port. autom. 

< 

20-200 mA 

1% ± 1 c 

t Kn 

Port. autom. 

(Ò 

200 ^A 

1,3% ± 1 c 

100 

Port autom. 

u 

2 mA 

1.3% ± 1 c 

lOn 


< 

20-200 mA 

1.3% ± 1 c 

1 kn 

Port autom 


PORTATA 

PRECISIONE 

CORR. DI PROVA 

NOTE 

1 

2-20 Kn 

0,5% ± 1 c 

0,1 mA 

Port autom. 


0,2-2 Mn 

0.7% ± 1 C 1 

i 1 mA 

Port. autom. 


HIOKI 3201 

Display a tre cifre e 1/2. Dispositivo automatico di portata 
con esclusione delle sole portate 1000 V c.c. e 500 V c.a. 
Protezione contro 
i sovraccarichi 
e con segnalatore 
luminoso 
di fuori gamma. 

Codice: TS/2106-00 






PORTATA 

PRECISIONE 

IMPED. INGRESSO 

RISOLUZIONE 


Tv ' 

0,5% ± 1 c 

10 Mn 

1 mV 

ó 

10 V 

0,5% ± 1 c 

10 Mti 

10 mV 

> 

100 V 

0,5% ± 1 c 

10 Mn 

0,1 V 


1 000 V 

1% ± 1 c 

10 M{ì 

1 V 


1 V i 

1 % ± 1 (? 

10 Mn 

1 mV 

q 

10 V 

. 1 % ± 1 c 

10 Mo 

10 mV 

> 

100 V 

1% ± 1 c 

10 Mo 

0,1 V 


1.000 V 

2%-± 1 c 

10 Mn 

1 V 


PORTATA 

PRECISIONE 

CADUTA DI TENSIONE 

RISOLUZIONE 

u 

1 mA 

1 % ± 1 c 

100 mV 

1 ^A 


10 mA 

1% ± 1 c 

100 mV 

10 pA 

< 

100 mA 

1%± 1 c 

100 mV 

100 ^A 


1 A 

2% ± 1 c 

300 mV 

1 mA 


1 mA 

1% ± 1 c 

100 mV 

1 /jA 

(Q 

10 mA 

1% ± 1 c 

100 mV 

10 frA 

< 

100 mA 

1% ± 1 c 

lOÒmV 

100 juA 


1 A 

2% ± 1 c 

300 mV 

1 mA 


PORTATA 

PREaSfONE 

CORR. DI MISURA 

RISOLUZIONE 


lOOo 

1% ± 1 c 

1 mA 

0,1n 


1 OOOn 

1 % ± 1 c 

1 mA 

In 

E 

£ 

10 kn 

r/o +1 c 

10 nA 

lOo 


100 ko 

1%± 1 c 

10 mA 

100n 


1 Mn 

r/o ± 1 c 

100 ^ìA ' 

1 kn 


10,Mn 

1,5%±1c 

100/iA i 

10 kn 


SINCLAIR DM2 




SINCLAIR DM2 

Display a quattro cifre. La virgola 
fluttuante consente di non tener conto 
della portata selezionata per ottenere il 
risultato della misura. Indicatore luminoso 
di polarità e spia di fuori gamma. 
L’alimentazione, a 9 V c.c., può essere a pile 
oppure tramite alimentatore esterno. 

Codice: TS/2103-00 


HIOKI 
3201 


«r A,:. 

m 


B+K precision 280 


B+K precision 280 

Display a tre cifre. 

È completamente protetto 
contro il sovraccarico; 
punto decimale, indicazione 
automatica di polarità negativa. 
Spia luminosa di fuori gamma e 
controllo dello stato di carica 
delle batterie. 

Alimentazione a 6 V con pile 
o alimentatore esterno. 

Codice: TS/2101-00 



_ PORTATA 

PRÌCISION.E 

IMPED. INGR. 

j 

RISOLUZIONE 

MAX. SQVRACC 

ó 

1 V 

0,3% ± ^ c 

100 Mn 


1 mV 

350 V 

8 

10 V 

0,5% + 1 c 

10 Mn : 

j 

10 mV 

1.000 V 

> 

100 V 

0,5% ± 1 c 

10 Mn 

j 

100 mV 

1.000 V 


1 000 V 

0,5% ± 1 c 

10 Mn 

i 

1 V 

1.000 V 

. 

1 V 

1% ± 2 c 

10 Mo/70 pF 

—i 

20 Hz - 3 kHz 

300 V 


10 V 

1% ± 2 C: 

10 Mn/50 pF 

1 

20 Hz - 1 kHz 

‘ 500 V 

o 

> 

j 100 V 

2% ± 2 c 

10 Mn/50 pF 


20 Hz - 1 kHz 

; 500 V 


1.000 V 

2% ± 2 c 

10 Mn/60 dF 


20 Hz - 1 kHz 

500 V 


1 mA 

0,8% ± 1 c 

1 kn 


1 fiA 

1 A (con fus.) 

ti 

10 mA 

0,8% ± 1 c 

100 n 


^0|lA 

1 A 

o 

100 mA 

0,8% + 1 c 

10 n 


lOO^A 

1 A 


1 000 mA 

2% ± 1 c 

1 n 


1 mA 

1 A 



2%±1c 

:mjsu 

i 

100 nA 

10 mA 


PORTATA 

PREOSiONE 

GAMMA DI FREQ. 

MAX. SQVRACC. 

• 

1 mA ! 

1,5% ±2 c 

20 Hz - 3 kHz 

1 A (con fus.) 

u 

10 mA 

1,5% ± 2 c 

20 Hz - 3 kHz 

1 A 

< 

100 mA 

1,5%±2c 

20 Hz - 3 kHz 

1 A 


1.000 mA 

2%±2c 

20 HZ - 3 kHz 

1 A 


PORTATA 

PRECISIONE 

CORR. DI MISURA 

PROTEZ. SOVRACC. 


1 fco 

1%±1c 


1 mA 


± 50 V c.c 

1 

10 kn 

1% ± 1 c 


IOOaìA 


oltre il quale 

o 

100 kn 

1% ± 1 c 


10 ^ 


limite funziona un 


1.000 kn 

1% + 1 c 


1 fiA 


fusibile da 50 mA 


10 Mn 

2% ± 1 c 


100 nA 











































































PER IL TECNICO, 

LO SPERIMENTATORE, 
0 CHIUNQUE LAVORI 
IN ELEnRONICA... 


Molto spesso, quando durante un montaggio o una riparazione ci si imbatte 
in una difficoltà imprevista, si dice: “Eh, qui ci vorrebbe davvero una buom 
idea...”. In questo articolo, suggeriamo ben venti buone idee, relative alle più 
diverse applicazioni. Si tratta di un “testo sperimentale”; preghiamo i lettori di 
dirci se gradiscono questo tipo di informazione. 



1) PER LE VITI ARRUGINITE 

Non v’è tecnico che una volta o l’altra 
non si sia trovato alle prese con una vite 
o un dado, che, essendo arruginito, non 
si poteva togliere. Un incontro noioso. 
Per evitare Timpiego della fresa o di 
qualche scalpello, v’è un sistema molto 
semplice; basta colare sulla zona armgi- 
nita alcune gocce di tintura di iodio con¬ 
centrata. Lo iodio dissolve la mggine ra¬ 
pidamente. 


2) RAGGIUNTA DELUASSE “Z” 
NEGLI OSCILLOSCOPI 

Moltissimi oscilloscopi economici non 
prevedono la modulazione di intensità 
del pennello elettronico, detto anche “as¬ 
se Z”, utile per molte funzioni di mar¬ 
catura. Per effettuarla, quasi sempre è 
necessario solamente un condensatore 
ed una boccola posta sul retro dell’appa¬ 
recchio. La figura 1 mostra tale adatta¬ 
mento effettuato su un diffusissimo “sco¬ 
pe”: l’Heath 10-10, ed attuabile in tutti i 
congeneri. Il condensatore di trasferimen¬ 
to che ha il valore di 50.000 pF ed una 
tensione di lavoro di 1500 V, fa capo di¬ 
rettamente alla griglia 2 del tubo. 


3) ^'FUSIBILE” PER I FULMINI 

Non di rado, si legge che un televisore 
è esploso perché ha... “captato” un ful¬ 
mine. Nel migliore dei casi, va perso solo 
l’apparecchio; nei peggiori vi sono vitti¬ 


me. I tecnici americani, che hanno una 
lunga esperienza in proposito suggerisco¬ 
no di montare tra la piattina che pro¬ 
viene dall’antenna ed il tuner il circuito 
mostrato nella figura 2. Si tratta di un 
semplicissimo quadripolo resistivo che 


TUBO(5UP1) 



Fig. 1 - Adattamento effettuato su uno “scope”. 
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Dal rivelatore 


Controllo 
aggiunto 
(valore uguale 
a VRl) 




VRl 

(Controllo 

originale) 


Agli stadi 
audio 


Fig. 3 - Circuito di un potenziometro posto sul retro del televisore eguale a quello originale. 


attenua di ben poco il segnale, ma offre 
una protezione molto efficace se i resi¬ 
stor! sono di un ottavo di W, o ancor 
più minuscoli. In genere, se il fulmine 
si scarica sull’antenna, il quadripolo “va¬ 
porizza” e protegge da più gravi conse¬ 
guenze. 


B1:1,5V B2:i,5V 



Fig. 4 - Sorgente per tensioni basse e 
precise. 


4) CONTROLLO DI VOLUME 
PROVA DI BAMBINO” 

Com’è noto, i bambini attendono solo 
il momento in cui la mamma esce per 
una commissione, ed allora con gioia 
alzano al massimo il volume del televi¬ 
sore facendo vibrare la casa e suscitando 
le giuste proteste dei vicini. Il tecnico può 
quindi essere interpellato in merito come 
limitare l’escursione di tale controllo. Un 
sistema che evita ogni blocco meccanico 
è mostrato nella fig. 3. Si tratta di ag¬ 
giungere un potenziometro semilìsso po¬ 
sto sul retro dell’apparecchio, dal valore 
eguale a quello “dell’audio” originale, da 



collegarsi mediante cavetto schermato. 
Riducendo il trimmer aggiunto, si limita 
elettronicamente l’escursione del coman¬ 
do usuale. 

5) UN SISTEMA 

PER RICONOSCERE 
IHLI DELLE LINEE 

In certi casi, si incontrano coppie di 
fili colorati ugualmente che giungono 
lontano, come negli interfonici, negli im¬ 
pianti di diffusione acustica e simili. Co¬ 
me è possibile distinguerli? 

Semplice, basta collegare al termine di 
tali linee un diodo al Silicio, ed effettua¬ 
re due misure con i puntali di un ohm¬ 
metro alVinizio. In una delle due misure, 
lo strumento non indicherà nulla; nella 
altra (bassa resistenza) si avrà il filo che 
è connesso all’anodo del diodo facente 
capo al puntale positivo, ed il catodo al 
negativo. Poiché la resistenza della linea 
è trascurabile,'in tal modo si possono 
provare anche terminazioni lunghissime. 



dall'alimentatore 
o batteria 
ricaricabile 


Positivo (al circùito) 


Jack usato 
per l'auricolare 
prima della 
modifica 




^ 1 1 ^ Pila 


interna 




Fig. 6 - Trasformazione dei collegamenti al Jack per Tauri co la re. 


Interruttore 


Negativo (al circuito) 
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Fig. 7 - Spinotto a nove piedini con zoc¬ 
colo *'Novar. 




Fig. 9 - Sistema per connettere un Plug 
standard. 


6) PROVA ELEMENTARE 
PER I VDR-TV 

Com’è noto, i resistori dipendenti dal¬ 
la tensione (VDR) non possono essere 
provati con Tohmmetro, ed è difficile 
avere un responso sulla loro funzionalità 
anche impiegando apparecchiature più 
complesse. Per fortuna questi elementi 
danno pochi fastidi, nella pratica corren¬ 
te. Se però si sospetta a ragione di uno 
di loro, lo si può sostituire momentanea¬ 
mente con un resistere da 1 MQ, 1 W. 
Se, ad esempio, manca il “raster”, ma con 
questa prova lo si ottiene nuovamente, 
anche difettoso, anche deficitario, il VDR 
è da cambiare. 


7) SEMPLICISSIMA SORGENTE 
DI TENSIONI-CAMPIONE 

In molte prove di laboratorio servono 
delle tensioni basse precisissime, unite a 
correnti trascurabili ^er esempio, duran¬ 
te le calibrazioni). Una sorgente per que¬ 
ste è riportata nella figura 4. Le pile so¬ 
no “torcione” nuove da 1,5 V, ed i resi¬ 
stori devono avere una tolleranza delfun 
per cento o simili. 


8) LA ^^TERZA MANO^' 

Non di rado il tecnico desidera di ave¬ 
re a disposizione tre mani; una per il 
saldatore; un’altra per lo stagno, ed in¬ 
fine la terza, appunto, per stringere le 
pinze. La figura 5 mostra una “terza ma¬ 
no” molto sintetica, ma efficace nella 
maggioranza dei casi. 


Fig. 10 - Sistema che permette con un 
adattatore di impiegare il cavo RG 18-U 
più sottile. 


9) ANCHE IN LABORATORIO 
SI ASCOLTA LA RADIO 

... Ed ovviamente non si sciupano le 
pile che questa prevederebbe, perché a 
lungo andare il loro costo formerebbe 
una bella sommetta. I tecnici più raffi¬ 
nati, usano trasformare i collegamenti 
al jack per l’auricolare (che non si usa 
mai) come mostra la figura 6. In tal mo¬ 
do, la presa può ricevere l’alimentazione 
esterna a 9 V ricavata da una batteria ri¬ 
caricabile 0 da un alimentatorino; senza 
“fili a spasso”, senza praticare brutti fori 
sulla scatola dell’apparecchio, e simili. 


10) SE MANCA LA VALVOLA 
DI RICAMBIO 

Molto spesso, le valvole multiple pur 
non andando fuori uso, scadono nelle 
prestazioni quel tanto che non le rende 
più idonee a lavorare in un dato circuito. 
Per esempio un triodo-pentodo che la¬ 
vora nella sezione verticale può dar luogo 
ad un “raster” ridotto, ma se il medesimo 
è impiegato nella sezione audio il volu¬ 
me resta più o meno identico, visto che 
in quest’aura è meno “sfruttato”. 

Il tecnico che si reca per una ripa¬ 
razione a casa di un cliente, può non 
avere nella borsa uno di questi tubi ormai 
molto vecchi, e per non lasciare l’appa¬ 
recchio in panne, conviene la sostituzio¬ 
ne. Il triodo-pentodo che lavora in bassa 
frequenza, se ha la medesima “età opera¬ 
tiva” dell’altro, è certamente meno esau¬ 
rito, perché, come si diceva, soggetto a 
minori correnti e tensioni più limitate. 
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11) PER RENDERE 

PIÙ SPEDITO IL LA VOR 0 

Meno tempo si impiega nel rintraccio 
dei guasti, maggiore è il guadagno. Un 
sistema per giungere più rapidamente 
alla diagnosi esatta, nel campo dei tele¬ 
visori a tubi, è impiegare il dispositivo 
che si vede nella figura 7; null’altro che 
uno spinotto a nove piedini unito ad uno 
zoccolo “noval”. Con questo, senza smon¬ 
tare chassis e simili, è facile misurare la 
tensione che giunge ad ogni elettrodo di 
uno stadio sospetto. 

Attenzione però; l’adattatore non deve 
essere impiegato in alta./requenza per¬ 
ché introduce delle capacità parassitarie; 
è invece utile nelle sezioni sincro, audio 
e nei vari stadi accessori. 
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Fig. 13 


12) IL TRAPANO DEVE GIRARE 
PIU PIANO? 

Non tutti i trapani a pistola hanno lo 
utile controllo della velocita (a Triac) in¬ 
corporato; anzi tra quelli costruiti alcuni 
anni addietro, ben pochi lo adottano. 

Se il trapano deve funzionare ad un 
regime di giri più basso, vi è comunque 
un accorgimento molto semplice; basta 
collegarli in serie un grosso saldatore da 
chassis, una lampada da banco e simili. 

13) LA PROCEDURA ESATTA 
PER MONTAREI ^PLUG'^ 
COASSIALI 

Chi ha visto montare da un tecnico 
una spina coassiale (detta anche “plug”) 
al termine di un cavo, impara la relati¬ 
va procedura in fretta. Ma chi è all’oscu¬ 
ro della serie di manovre, come fa? Sem¬ 
bra facile, eseguire un lavoro del genere, 
ma non è vero; anzi, se non si conosce 



Fig. 14 _ 

la sequenza precisa, la connessione è dif¬ 
ficile: sia che si intenda connettere un 
BNC, 0 un plug standardizzato, dalle 
maggiori dimensioni, magari, quest’ulti¬ 
mo, munito di riduttore. 

Riportiamo dalla documentazione 
Amphenol-Borg (Amphenol Connectors 
Division) la giusta procedura; nella fig. 8 
per un BNC, nella figura 9 per un Plug 
standard; nella figura 10 per un adatta¬ 
tore che permette di impiegare il cavo 
RG 18-U (più sottile) con lo spinotto 
visto prima. 


14) LA PROVA RAPIDA DEI LED 

Se si è in dubbio circa l’efficienza di 
un diodo LED, che può essere andato 
in cortocircuito o può avere la giunzio¬ 
ne bruciata, per provarlo si può usare 
l’ohmmetro, con il puntale positivo, ed 
il negativo al catodo connesso all’anodo. 

Il diodo in buono stato, così si accende. 

Attenzione però; si deve sempre usare 
la scala ‘‘X10 Q”, perché in quella “X1 Q” 
la corrente che circola nel diodo è quasi 
sempre eccessiva, mentre nelle scale 
“X 100 O” e “X 1000 Q” la tensione è 
troppo elevata, e se per caso il LED è 



Fig. 15 
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connesso inverso, può romperlo (queste 
giunzioni hanno valori Vinv insolitamente 
bassi). 

15) UN SEMPLICE 

SMA GNETIZZA TORE 

Spesso è utile avere a disposizione' un 
cacciavite magnetizzato; per esempio se 
si tratta di raccogliere un dado, una ron¬ 
della o simili, che sia caduto in un punto 
difficilmente raggiungibile di uno chas¬ 
sis. Il medesimo cacciavite, però diviene 
pericoloso se è impiegato per regolare le 
testine di un registratore. Anzi, per esse¬ 
re certi di non turbare le funzioni di 
questi dispositivi, sarebbe utile passare 
allo smagnetizzatore gli arnesi che ci si 
appresta ad usare. 

Ma quanti laboratori dispongono di 
uno smagnetizzatore? Pochissimi. 

Eppure, questo dispositivo è sempli¬ 
cissimo da realizzare: basta un avvolgi¬ 
mento ricavato da una vecchia impeden¬ 
za di filtro o da un trasformatore, che 
presenti una resistenza di circa 100-120 Q 
(L), un condensatore a carta da 1 pF/ 
500 VL (C) ed un pulsante (P): figura 11. 
Per smagnetizzare qualunque utensile, 
basta infilarlo nel cartoccio delfavvolgi- 
nqento, premere il pulsante e ritirarlo 
mantenendo premuto S. Un’operazione 
che dura pochi secondi? ma risparmia 
non poche noie! 


16) MONTAGGI SPERIMENTALI 
PER GLI SCR ^TRESSnr 

Divrse Case realizzano SCR e diodi 
rettificatori con il contenitore “press fit” 
ovvero “da innesto”. In tal modo è faci¬ 
litato il montaggio automatico nel dissi¬ 
patore previsto. Ma se questo non è di¬ 
sponibile? Nelle figure 12, 13, 14 e 15 
mostriamo alcuni sistemi sperimentali 
di fissaggio, realizzati con fermacavi e 
suggeriti dalla General Electric. 



Fig. 15/a 
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Fig. 16 - Scala di comparazione tra dB 
e guadagno relativo. 


17) EQUIVALENZA DEI 

Per il calcolo dei deciBel di guadagno 
(dB) sono state pubblicate varie formule 
e formulette, Ma noi riteniamo che non 
vi sia nulla di più pratico della scala qui 



riportata (figura 16) che dà subito la com¬ 
parazione tra dB e guadagno relativo, 
in numeri. 

Per esempio, uno stadio audio è di¬ 
chiarato per 20 dB di incremento in ten¬ 
sione e 10 in potenza? Con questa sca¬ 
letta si può vedere che due parametri cor¬ 
rispondono a 100 volte in più (ingresso- 
uscita) e 10 volte in più, rispettivamente. 


18) 10 SECONDI PER PROVARE 
UN TRANSISTORE 

Per vedere se un transistore è buono 
o fuori uso, basta il tester ed un resiste¬ 
re da 470.000 Q, se di piccola potenza; o 
il medesimo ed un resistere da 1.000 Q 
se di potenza. 

La connessione va fatta come mostra 
la figura 17, se l’elemento in prova è 
PNP, o semplicemente invertendo i pun¬ 
tali del tester se è NPN. Sin che il re¬ 
sistere non è connesso, il tester legge la 


OHMETRO 



Fìg. 17 - Connessioni ad un Tester per vedere se un transistore è buono o fuori uso. 
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Fig. 19 - Tipico uso di guanti usati, essi servono per isolare “coccodrilli” o morsetti 


Iceo, ovvero un valore comparativamen¬ 
te elevato, in Q. Applicato il resistore che 
conviene a seconda della natura del tran¬ 
sistore, se questo è in buono stato, la re¬ 
sistenza letta cade bruscamente. Un di¬ 
spositivo in corto darà luogo ad una let¬ 
tura iniziale insolitamente bassa. Uno 
che abbia una delle giunzioni fuori uso 
non darà luogo ad alcun mutamento nel¬ 
la lettura iniziale. Infine, un transistore 
di scarto, polarizzato con il resistore, ma¬ 
nifesterà differenze di ben poco diverse. 


19) PER TOGLIERE LO STAGNO 
DAI CIRCUITI STAMPA TI 

Quando si deve smontare un compo¬ 
nente sospetto da un circuito stampato, 
ma non lo si vuole danneggiare, è ne¬ 


cessario liberarne i terminali dallo stagno. 
Se non è disponibile il dissaldatore “a 
pompetta” si può impiegare un tratto di 
calza tolta da un cavo coassiale, appiat¬ 
tita e spalmata di ‘‘pista salda”: fig, 18. 

La calza così trattata, assorbe lo stagno 
fuso come una spugna l’acqua. 

Eseguito il lavoro, cioè asportato lo 
stagno, la zona deve essere ripulita con 
un pennello intriso nella trielina, ad evi¬ 
tare che rimangano tracce di pasta sul 
pannello, che potrebbero corrodere le 
piste, col tempo. 

20) UN BUON ISOLAMENTO 
PER I “COCCODRILLONF 

Oggigiorno sono poche le signore che 
lavano i piatti con le mani nude; non si 


spreca in tal modo un’epidermide curata 
con creme preziosissime. In molte case 
vi è la lavastoviglie, e se manca, la gen¬ 
tile massaia calza i guanti di gomma per 
lavori domestici pesanti. 

Come ogni cosa del mondo, anche 
questi guanti si rovinano con l’uso; si 
straccia il palmo o si fora un dito (so¬ 
litamente il pollice). I guanti usati, è un 
peccato gettarli via, infatti, ritagliando 
opportunamente le dita superstiti, si può 
ottenere una copertura adatta ad isolare 
i grossi “coccodrilli” detti anche “mor¬ 
setti” che servono per far contatto con 
la batterie, per assicurare prese di massa 
ove debba scorrere una forte intensità 
o simili: fìg. 19. 

Incomprensibilmente, infatti, tali di¬ 
spositivi a molla in genere sono offerti 
dal mercato privi di ogni guaina. 
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ILMEaiO DBIA PRODUZIONE MONDIALE 


AMPUnCAIORI LINEARI CB 



ZR/7999-19 


Amplificatore lineare ’Tenko” 

Mod. Clyde 

Per ricelrasmettitori 27 MHz 
Modo d'i mpiego: A M >S S B 

Potenza d’uscita: 180 W 

Minima potenza di pilotaggio!,5 W in AM 
Massima potenza di pilotaggio:5 W in AM 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 

Dimensioni: 380 x 330 x 180 


ZR/7999-21 


Amplificatore lineare ”Tenko’’ 

Mod. Derby 

Per ricetrasmettitori 27X MHz 
Modo d’impiego: AM-SSB 

Potenza d'uscita: 220 W in AM 

Minima potenza di pilotaggio: 1,5 W in AM 
Massima potenza di pìlotaggio:5 W in AM 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 

Dimensioni: 380 x 330 x 180 

ZR/7999-22 


Amplifìcatore lineare 
Mod. MP 450 

Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'uscita: 400 W in AM 

Potenza d'ingresso max: 8 W 

Può essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 220 V c.a. 

Dimensioni: 370 x 325 x 200 


ZR/7952-27 

Amplificatore lineare ”Tenko’* 

Mod. Detroit 

Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Modo d'impiego: AM-SSB 

Potenza d’uscita: « 400 W in AM 

Minima potenza di pilotaggio: 1,5 W in AM 
Massima potenza di pilotaggio:5 W in AM 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 

Dimensioni: 380 x 330 x 180 


Amplificatore lineare ”Arrow 
Mod. Flora 

Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Con wattmetro incorporato 
Potenza d'uscita: 

Potenza d'ingresso max: 
Commutatore AM e SSB 
Alimentazione: 

Dimensioni: 


80 W 
8 W 

220 V - 50 Hz 
255 X 180 X 100 


ZR/7999-20 

Amplificatore lineare "Apollo” 

Mod. 100 X 

Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: 4 W AM 

Potenza d'uscita: 100 W 

Alimentazione: 220 V c.a. 

Dimensióni: 260 x 260 x 100 
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in vendita nresso tutte le sedi 
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RADIO MULTIBANDA 

TEnKO 

IL MODO PIÙ CONVENIENTE 
PER ASCOLTARE IL MONDO. 



535 - 1605 

KHz 

30 - 50 

MHz 

88 - 108 

MHz 

108 - 140 

MHz 

140 - 174 

MHz 

165,55 

MHz 

450 - 470 

MHz 


Modello MR 1930 

Gamme d’onda: 

AM: 

PB1: 

FM: 

AIR: 

PB2: 

WB: 

UHF: 

Indicazione di sintonia a led 
Squeich; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-10 

L 56.000 


KHz. 

MB2: 2,2 - 4.4 

KHz 

KHz, 

SW2: 6-12 

KHz 

KHz, 

FM: 88 - 108 

MHz 

MHz, 

PB2: 148 - 174 

MHz 

MHz. 




Modello MR 1930 B 

Gamme d’onda: 

1.6 2,2 

4-6 

535 - 1605 
108 - 148 
162,55 

Indicazione di sintonia a led. 

Squeich; controllo automatico della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o altoparlante esterno. 
Antenne: una in ferrite e una telescopica. 
Completo di cinghia per il trasporto. 
Alimentazione a pile o rete. 

ZD/0774-12 

L 40.500 


KHz 

KHz 

KHz 

KHz 

KHz 

MHz 

MHz 

MHz 


1,6 - 2.2 
2.2 - 4.4 
4-6 
6-12 
535 - 1605 
25 - 30 
88 - 108 
108 - 148 
Indicazione della sintonia a led 
Squeich; controllo automatico 
della frequenza. 

Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 

Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 

Completo di cinghia per 
il trasporto. 

Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-14 

L. 45.500 





























































ANTIFURTO PER AUTO 


I l Sig. Rossi, perito industriale, impie¬ 
gato, moglie e figli, onorabile persona 
e uomo laborioso, aveva un unico di¬ 
fetto: amava l’automobile ... forse un po’ 
troppo. Certamente: la famiglia, il lavoro, 
i colleghi e il capuffìcio, ma quando era 
prossimo l’arrivo in edicola di Quattro- 
ruote egli dimenticava tutto e, come tra¬ 
scinato da un vortice, correva a compra¬ 
re la rivista. Sfogliava, poi, a casa, le pa¬ 
gine ricche di foto coloratissime; impara¬ 
va i dati tecnici e... beh sì, il Signor Rossi sa¬ 
peva proprio tutto sulle auto, e tanto più 
sulla sua, classica 128 da famiglia, che an¬ 
dava così bene quando la domenica era¬ 
no lui, la moglie, due figli e cane, a fare 
i padroni del mondo gironzolando verso 
i laghi, 0 verso la campagna. 

Era il solito inizio di mese: il Signor 
Rossi era felice e contento perché la sua 
macchina era lì, bianca e lucente, appena 
lavata, sotto le finestre deH’ufficio, ed egli 
non aspettava altro che le cinque per pre¬ 
cipitarsi, prima in edicola, e poi a casa. 

La sua bella 128 nuova (o meglio co¬ 
me nuova) è parcheggiata lì sotto ... cioè, 
era parcheggiata, perché quando il Signor 
Rossi uscì dal portone della Ditta, l’auto 
non c’era più. 


Confortato dai colleghi, e riavutosi dal¬ 
lo svenimento, il Signor Rossi andò su¬ 
bito dai carabinieri, passò dall’assicura¬ 
zione e poi - dopotutto era perito elet¬ 
tronico - passò in edicola dove per la 
prima volta in vita sua rifiutò Quattroruote 


ed invece comperò il numero di SPERI¬ 
MENTARE dove sapeva che era descrit¬ 
to un antifurto per automobili. 

E adesso egli stà leggendo ciò che state 
leggendo voi, cioè un articolo che forse, 
potrà essere d’aiuto a chi, senza voler 



Fìg. 1 - Schema a blocchi 
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entrare in complicate filosofie degli anti¬ 
furti, desideri realizzare qualcosa che sia 
semplice, affidabile e sicuro. 

Dunque, eccoci qui di nuovo a risol¬ 
vere un annoso problema: fantifurto, 
libri interi non basterebbero a esaurire 
l’argomento: ci perdonino quindi i lettori 
il tono “sul semplice” delfarticolo: ricor¬ 
diamo però che con tale aggeggio cer¬ 
tamente non si andrà a proteggere una 
base militare! 


L’IDEA 

Ebbene l’idea di tale articolo, contra¬ 
riamente a quanto accade normalmente, 
è venuta molto dopo la realizzazione pra¬ 
tica del progetto, e anche dopo che mol¬ 
ti ci avevano chiesto duplicati del nostro 
apparecchio per poterli installare sulle lo¬ 
ro auto, o per poterlo utilizzare altrimen¬ 
ti, come del resto vedremo. 

Ad ogni modo, in fase dì progettazione, 
il concetto base era il seguente: si voleva 
un congegno elettronico:!) affidabile ed 
insensibile ad uso “lavoro continuo” 2) 
semplice ma funzionale 3) non eccessi¬ 
vamente costoso. 



Fig.3 
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Per quanto riguarda le caratteristiche 
operative si cercò di progettare, rispet¬ 
tando le modalità precedenti, un qualco¬ 
sa che, alimentato, entrasse immediata¬ 
mente in stato di preallarme, per scat¬ 
tare ad una prima fase di allarme e suc¬ 
cessivamente rientrare ad uno stato com¬ 
preso tra preallarme e allarme: in pratica 
la Fig. 1 fornisce una volta per tutte lo 
schema a blocchi del funzionamento, in 
sequenza. 

Dallo schema a blocchi si vede la resa 
operativa dell’insieme, è effettuata trami¬ 
te SI, il solo interruttore esterno (e ... al 
solito, da nascondere bene), e agire sullo 
stesso SI è anche l’unico mezzo per di¬ 
sattivare il tutto. 

Con SI in posizione chiusa (ON), l’an¬ 
tifurto è in stato di preallarme: il con¬ 
sumo è zero in corrente in questa fase 
(lo vedremo poi sullo schema elettrico). 

Quando, però, il sensore scatta (viene 
aperta la portiera od altro), si passa alla 
prima fase, in cui il Timer 1, regolabile 
da 0 a 10 secondi, dopo il tempo pre¬ 
fissato, aziona il relè esterno (e quindi 
per esempio, le trombe dell’auto). Con¬ 
temporaneamente, però, parte il Timer 2, 
con costante di tempo più alta e quindi 


il relè resterà attivato solo finché non 
scatta l’ultimo blocco (es.: dopo 50 se¬ 
condi) dopo di che si disattiva, ma il 
preallarme rimane, il che significa che, 
ad un seguente tentativo di scasso (es.: 
si apre di nuovo la porta) il tutto ritor¬ 
nerà a funzionare da capo. 

Gli inconvenienti ci sono, eccome: in¬ 
nanzitutto l’interruttore è sempre il pun¬ 
to debole ed è ciò che va protetto di più; 
di questo parleremo poi; altro punto de¬ 
bole è, che di trombe - o di clacson - 
ce ne sono uno per auto e, una volta 
staccati i fili, dopo avere aperto il cofano, 
l’avviso acustico cessa. 

Ma ragioniamo...: voi costruite un an¬ 
tifurto perché vi eviti brutte sorprese 
quando lasciate la macchina sotto la fi¬ 
nestra di casa oppure pensate di poterla 
abbandonare, così equipaggiata, in mez¬ 
zo al più malfamato quartire, al buio nel 
vicoletto più insolito? 

Oggigiorno, infatti, rubare una automo¬ 
bile, per gli specialisti, è facile come or¬ 
dinare una Aranciata al bar: neanche la 
fatica di “stappare”: ci sono Gru e pa- 
ranche e ci sono anche ... i pezzi di ri¬ 
cambio, cosicché, se “l’esperto” non ha 
fretta, niente è più comodo per lui di 
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Eg. 7 - Circuito di Fig. 5 dove il generatore 
di + 12 è in corto. 



filtro, per esempio, accadeva che, azio¬ 
nato SI, poi, chiudendo la portiera, l’an¬ 
tifurto scattasse. Inconveniente elimina¬ 
to, dunque. DI e C3 + C4 accrescono 
il pregio del filtraggio; C3 è un corto alle 
frequenze più alte e quindi completa la 
opera di C4. Quindi la tensione di ali¬ 
mentazione arriva al punto B. 

Il terminale IN è, invece, il sensore 
e l’antifurto, dopo che SI è stato chiu¬ 
so, scatta se tale terminale è posto a mas¬ 
sa: il fatto del sensore e di come fun¬ 
zioni verrà ripreso in seguto, per ora ve¬ 
dete come l’antifurto scatti veramente 
solo quando TI conduce, il che avviene 
quando un impulso positivo gli arriva sul 
Gate. 

Quando TI conduce possiamo pensar¬ 
lo come un corto: allora il suo catodo 


strappare (tipo scatola di sardine) il co¬ 
fano, tagliare i fili al clacson e alla bat¬ 
teria; aprire poi la porta è uno scherzo, 
con l’antifurto senza alimentazione. Ora 
basta collegare la bobina al +, e l’auto 
parte. In “officina”, in seguito, verrà mon¬ 
tato un cofano nuovo. (Oddio, adesso 
però non chiamate il 113 ogni volta che 
vedete un’auto senza cofano). 

Tale discorso, dunque, serve a ripor¬ 
tare alla realtà i fautori dei più compli¬ 
cati meccanismi spaziali applicati al ramo 
antifurti: l’automobile, se ve la vogliono 
rubare, ve la rubano. 

Questo antifurto, d’altro canto, vi evi¬ 
terà spiacevoli sorprese durante le soste 
cittadine, quando il ladro non rischia, se 
c’è la gente che passa. 
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Fig. 10/a - Il circuito dopo che è stato montato. 


COME FUNZIONA 


In generale potete subito constatare 
che lo schema elettrico è semplice: SI è 
lo switch nascosto che alimenta il cir¬ 
cuito: RI, R2, Cl, C2 è un filtro a pi-greco 
per eliminare con sicurezza ogni possi¬ 
bile spuria proveniente dal resto dell’auto 
dopo che SI è stato chiuso: senza tale 
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Eg. 8 - Generatore di 0,7 V in corto. 
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è al potenziale + 12 V. Ma al tale catodo 
sono collegate R9-P1 che sono i capi po¬ 
sitivi della rete del Timét 1, che ha il 
cuore in Q2. Come funziona un tale cir¬ 
cuito ormai lo sapete. Ci basterà dunque 
farvi notare che la massa virtuale della 
base B1 e del condendatore C8 è al capo 
di D4 (punto C) per cui la rete è vera¬ 
mente un oscillatore a rilassamento con 
costante di tempo T = RC = 10 se¬ 
condi (per PI al massimo). 

Quando Q2 scatta giunge da B1 di tale 
UJT un impulso positivo che mette in 
conduzione T2: ora, finalmente, una 
grossa corrente può passare per D4 e 
RLl, e appunto tale relè si eccita, azio¬ 
nando le trombe ( o Tauto-distruzione se 
volete, sadicamente, punire il ladro e non 
ve ne frega niente dell’auto). Ma non 
appena T2 passa in conduzione, P2 si 
trova a potenziale positivo + 12, e ecco 
allora che entra in funzione il secondo 
Timer, con costante di tempo T = RC = 
47 secondi (secondo i valori di figura) 
che rappresenta, in pratica, il tempo per 
tutto il quale il clacson suona (o RLl è 
attivato). Scaduto tale tempo, giunge il 
solito impulso positivo sul gate di T3 che, 
andando in conduzione, fa “sparare” un 


impulso, tramite CIO e Cll, sul catodo 
di Tl, interrompendone la conduzione. 
Ovvio che, così facendo, si disattivano, e 
si resettano, i due Timer, mentre SCR 
continua a condurre, scorrendogli at¬ 
traverso una corrente di circa 360 mA. 
(Ma meglio che si scarichi un pò la bat¬ 
teria piuttosto che non trovare più l’au¬ 
to). 

In queste condizioni l’antifurto è pron¬ 
to a scattare allorché il sensore IN toc¬ 
chi ancora a massa. Per disattivare il tut¬ 
to occorre agire su SI, come pure occor¬ 
rerà farlo se malauguratamente fosse scat¬ 
tato Tallarme e, senza danni, lo si voglia 
rimettere in preallarme senza però che 
T3 consumi corrente. 

Veniamo ora - colti da un raptus - 
ad una lezione di elettronica sul sensore 
di allarme. 

Tale sensore ha il cuore nel transisto¬ 
re Ql, un BC143 od equivalente, che de¬ 
ve essere di ottima qualità, che è, come 
vedete, un PNP ma ai silicio, quindi con 
una le di perdita praticamente nulla. Non 
usate assolutamente transistori al germa¬ 
nio! In pratica, dunque, noi dobbiamo 
fare giungere al Gate di Tl un impulso 
positivo: si dovrà ovviamente lavorare 


sul Ql in zona di saturazione o in zo¬ 
na di interdizione. 

Verifichiamo che, prima che “IN” sia 
collegato a massa, il Ql è interdetto. 

Vediamo la Fig. 2. 

Notate come D2, D3, R4 dello schema 
siano un ulteriore attenuatore, e C6 un 
filtro. 

Non dimenticate R3, che, come ve¬ 
dremo, è importantissimo. 

L’SW è in pratica quello della por¬ 
tiera. Ebbene, se il transistore è vera¬ 
mente interdetto, basterà verificare sul 
circuito di Fig. 3 le condizioni seguenti: 
Veb minore di 0,7 e Vcb minore di 0,7 
che devono essere contemporaneamente 
soddisfatte. 

Infatti Veb = 0 e quindi minore di 0,7 
(non scorre corrente su R5); Vcb - 12 V: 
è giustamente minore di 0,7. Quindi, per 
ora, le cose sono OK. 

Adesso però, il ragionamento è più 
complesso: e allora la Fig. 2 non è più 
completa: se infatti non mettiamo C5 in 
serie a SW, il Ql (che per ipotesi deve 
andare in saturazione per avere il “Pulse” 
richiesto) rimarrebbe, appunto, saturo per 
tutto il tempo in cui SW rimane chiuso, 
e ciò sarebbe noioso per il corretto fun- 
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zionamento. Ecco allora l’idea: appena 
SW si chiude C5 si carica attraverso R5 
e (in pratica) R3, ma, cosa molto impor¬ 
tante, per un istante, ( per t = 0^!), C5 è 
un corto, e ciò basterà per portare alla 
saturazione di Ql. In seguito C5 si cari¬ 
cherà secondo la costante di tempo del 
circuito, e ai suoi capi, la tensione sa¬ 


lirà, fino a raggiungere quel valore per 
cui la Ih su Ql diventa negativa (N.B. 
nei PNP la Ih è maggiore di 0 se uscen¬ 
te dalla base!): a questo punto Ql si in¬ 
terdirà di nuovo, tagliando, nel gradino, 
il fronte di discesa; in pratica si avrà un 
andamento come in Fig. 4. 

Ci rimane da verificare se, veramente. 


con C5 in corto (per t = 0^), Ql è in 
zona di saturazione, e vogliamo ritrovare 
il valore di 11,3 V di Fig. 4. Ebbene, il 
circuito ora diventa come quello di Fig. 5. 

È quanto mai ovvio che, per trovate 
i valori delle correnti in gioco, si debba 
ricorrere al principio di sovrapposizione 
degli effetti, per cui - il circuito è una 



Fig. 13 - Disposizione dei componenti sulla basetta di figura 12. 
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rete lineare si trova che la 12 e la Ib, 
come pure la II, sono date dalla somma 
dei valori che tali correnti assumono nei 
due circuiti sueguenti: (Fig. 7 e Fig. 8). 

Si trova che, da Fig. 7: I 2 = 0,7 mA, 
Il = 0,7 mA, Ih = - 1,4 mA. 

Si trova che, da Fig. 8: I 2 = 12 mA, 
Il = 0, Ih = I 2 = 12 mA. 

Quindi ho che: I 2 = 11,3 mA, li = 
0,7 mA, Ih = 10,6 mA. 

Poiché se il PNP è saturo, deve essere 
verificato che: Ib maggiore di 0 è OK che 
Ib = 10,6 mA maggiore di 0; inoltre, con 
Beta = 50, si deve avere che le minore 
di Beta Ib:. ma le 60 mA, poiché le è 
Ib + l3 dove l3 = 50 ma. 

Quindi è Beta Ib = 500 che è senza 
altro maggiore di 60. Quindi è vero che 
Q1 conduce nelfattimo che il sensore 
tocca massa. Poi, come abbiamo visto, 
il condensatore C5 si carica e quando la 
Vb è di circa 11,3 V siamo alle condi¬ 
zioni limite per cui, aumentando tale ten¬ 
sione, TRI si interdice. Per verificarlo 
basta ragionare: Q1 è saturo solo finché 
Ib è maggiore di 0: per Ib minore di 0 0 
uguale tale condizione cessa. Ecco allora 
che basterà calcolare la tensione occor¬ 
rente a portare la base a quel potenziale 
per cui Ib = 0. Ciò avviene in pratica 


quando ai capi di C5 ci sono 11,3 V: di¬ 
fatti, in tale condizione, il circuito diffe¬ 
renziale è quello di Fig. 9. 

Il condensatore è stato sostituito con 
un generatore di tensione del valore di 
11,3 V: provate adesso a calcolare Ib con 
il principio di sovrapposizione degli effet¬ 
ti, e troverete che è effettivamente nulla. 

Ultimo, come detto precedentemente, 
è da far notare la funzione di R3: pen¬ 
sate a che cosa succederebbe se non ci 
fosse: lo capite subito ritornando a Fig. 8 
e provando a sostituire R3 con un bel 
corto: pensate quanta bella corrente ades¬ 
so passerebbe per Ql! Certamente un 
picco altissimo (12 V su 0 O) che por¬ 
terebbe Ql non solo alla saturazione mo¬ 
mentanea ma alla saturazione permanen¬ 
te (= fusione) ... Eh, importanza di un 
anonimo resistere... 

L’USO PRATICO 

Sperando di non avervi impressionato 
sull’uso forse troppo dogmatico di con¬ 
figurazioni standard sul transistore ecc., 
e ricordandovi, però, che il discorso fatto 
sopra sarà ampliato successivamente in 
altri articoli più “tecnici” e atti a essere 
anche compresi ai meno esperti, credia¬ 
mo ora opportuno, finita la descrizione 


circuitale, propinarvi gli ultimi consigli 
e ammonizioni che vi aiuteranno a con¬ 
cludere il vostro antifurto, vediamo quin¬ 
di la Fig. 10/b, dove c’è lo schema di ca¬ 
blaggio dei componenti esterni al circuito. 

Noterete che, per prudenza, R8 è posta 
su dissipatore; mentre vi diciamo subito 
che i tre SCR non scaldano tanto da ab¬ 
bisognare di un raffreddamento. Una co¬ 
sa aggiunta in Fig. 10/b è il doppio de¬ 
viatore ad SI: questo per concludere il 
discorso anticipato prima su tale “punto 
debole”: si veda come, in posizione di 
antifurto attivato, SI cortocircuiti a massa 
le puntine, bloccando così il motore. Ov¬ 
viamente questo è un altro punto di for¬ 
za in più del sistema difensivo: adesso 
il ladro dovrà per forza scovare SI: per¬ 
ciò vi raccomandiamo di nasconderlo 
bene e soprattutto di rendere perfetta¬ 
mente invisibili i cavi che cortocircuitano 
le puntine a massa. Il circuito stampato, 
una volta montato, trova comodamente 
posto in una di quelle scatole in resina 
nera che la GBC vende al pubblico: scon¬ 
sigliamo l’uso di contenitori metallici, 
più che altro sono scomodi da fissare: 
tali scatole invece hanno il coperchio sul 
lato superiore, comodissimo. Non vi fac¬ 
ciamo raccomandazioni sulle saldature e 
sulle polarità dei vari componenti: pen¬ 
seremmo di offendervi! Ma vogliamo 
raccomandarvi di scegliere SCR ade¬ 
guati da 3 A 400 V. Tale circuito, 
ricordate velo, deve essere super affida¬ 
bile. Quindi, come relè, non scegliete un 
relè normale ma uno con almeno due 
contatti che portino ciascuno 6 A in pa¬ 
rallelo. Meglio abbondare. 

Collegate tutti i cavi, e saldato al posto 
giusto D6,(non dimenticatelo) vi consi¬ 
gliamo di provare il tutto (se non lo avete 
già fatto sul banco) regolando i tempi 
di intervento e di avviso acustico, agen¬ 
do su PI e P2. Fatto ciò (magari tenendo 
l’orecchio allo scatto del relè, dopo aver 
escluso le trombe per non assordare tut¬ 
ti) richiudete il contenitore, che avrete 
ben fissato in un luogo nascosto (non a 
casa vostra, ma sull’auto, naturalmente) 
e date una bella passata di Bostik sulle 
fenditure e sui collegamenti (passa cavi 
ecc.) per stagnare bene il tutto. A questo 
punto dovrete solo ricordarvi che ora c’è 
un antifurto, soprattutto quando salite in 
auto. 

Pensiamo proprio di avervi detto tut¬ 
to ... ma ora proprio qui si deve chiudere. 
Maledizione, suona una tromba! MI HAN¬ 
NO RUBATO L’AUTOMOBILE! 


Il Kit completo di questo antifurto per 
auto può essere richiesto a “Sperimentare” 
Via Pelizza da Volpedo, 1 - 20092 Cini- 
sello Balsamo al prezzo di L. 16.800 più 
L. 1.000 per spese di spedizione contro 
assegno. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

R1/R2 

: resistori da 2,2 Q 

C8 

; cond. eiett. 100 pF, 16 V 

R3/R5 

: resistori da 1 Q 

C9 

: cond. eiett. 470 mF, 16 V 

R4 

: resistori da 5,6 MQ 

ClO/Cll 

; cond. eiett. 10 mF, 16 V 

R6 

: resistore da 33 0 

P1/P2 

: trimmer 100 Q 

R7 

: resistore da 100 Q 

D1/D2/D3/ 

: diodi !N4002 

R8 

: resistore da 120 Q, 3 W 

D4/D5/D6 

R9/R1I 

: resistor! da 390 Q 

DZ1/DZ2 

: diodi zener da 9 V 

R10/R12 

: resistori da 47 Q 

Ql 

: BC 143 od equiv. 

R13 

: resistore da 330 Q, 3 W 

Q2/Q3 

: transistori uningiunzione 
2N2646 

C1/C2/C3 

: coiid, ceramici 0,1 [jF 

T1/T2/T3 

: SCR da 3 A 400 V 

C4 

: cond. eiett. 1.000 pF, 25 V 


portafusibile da C.S. 

C5 

: cond. 0,47 pF 


fusibile da 3 A 

C6 

: cond. ceramico 10.000 pF 


circuito stampato 

CI 

: cond. eiett. 1 pF, 16 V 


RLI: vedi articolo 


FOR CAR 

Lampeggiatore elettronico 
di emergenza 




È un utilissimo dispositivo 
che permette di accendere 
contemporaneamente tutti i 
lampe^iatori in caso di sosta in zona 

pericolosa o con scarsa visibilità. La sua caratteristica è quella di 
avere tempi costanti di accensione c spegnimento indipendente' 
mente dal carico connesso, questo lo rende più affidabile dei 
comuni lampeggiatori a bimetallo normalmente usati. 


.KC/3900-00 L. 11.500 


Disponibile anche in Kit SM/1242-05 L. 9.700 
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AMPUFICA TORE 
STEREO 10 + 10W 

La presenza sul mercato di IC sempre più efficienti e ''robusti'' (resistenti ai sovraccarichi, termicamente 
autoprotetti) consente oggi di realizzare amplificatori che uniscono alla qualità elevata di 
riproduzione, sorprendenti doti di semplicità e basso costo. Presentiamo qui un buon esempio di questa 
moderna scuola; si tratta di uno "stereo" dalla media potenza, ideale per l'impianto "da abitazione”. 


T empo addietro, tutte le inserzioni pubblicitarie di una 
nota ditta giapponese, iniziavano con la frase “Ogni giorno 
l’elettronica facilita la vita”. 

Se ciò è verissimo per chi impiega macchine da ufficio ed 
utensili, per chi fa uso di mezzi di trasporto o di qualunque 
automatismo in genere dicendo, è reale persino per chi lavora 
in elettronica; difatti, nuovi dispositivi annunciati a getto con¬ 


tinuo facilitano le scelte, le realizzazioni. 

Prendiamo ad esempio gli amplificatori audio; certo non è 
una novità, che nel campo delle piccole e medie potenze ba¬ 
sta un solo circuito integrato per realizzare montaggi semplici 
ed efficientissimi, con poche parti esterne, raggiungendo un 
eccezionale rapporto costo- prestazioni. 

Impiegando i “vecchi” IC, pero, vi era sempre il dubbio 



Fig. 1 - Schema elettrico. 
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I MONTAGGI 



che il dispositivo principale si guastasse rendendo necessaria 
una riparazione molto importante. 

Questa preoccupazione, in un tempo sorprendentemente 
breve, ha assunto una validità modesta, perché nuovissimi, re¬ 
centissimi IC si sono imposti all’attenzione dei progettisti annun¬ 
ciando rivoluzionarie soluzioni “interne” per la protezione dal 
surriscaldamento, dalle correnti troppo forti, dagli errori d’im¬ 
piego, addirittura. 

Sicché, oggi, il progetto di un amplificatore HI-FI a inte¬ 
grati è divenuto contemporaneamente più semplice e più sicuro. 

Un esempio di questi complessi audio che non è ingiusto 
definire della “seconda generazione”, se si considera come 
prima gli analoghi impieganti il famoso TAA3I0, i vari P/346 
e simili, lo tratteremo qui ora. 

Intendiamoci, non si tratta di un esempio più o meno sco¬ 
lastico, teorico; ma di una applicazione praticissima. Infatti, 
l’apparecchio esposto, è prodotto anche in scatola di montaggio 
dalla Amtron. 

L’apparecchio, stereo classico bicanale, ha una potenza 
I.H.F.M. di 10 + 10 W, una banda passante a - 3 dB di 
40-20.000 Hz, una distorsione alla massima potenza inferiore 
al 2%, una buona sensibilità di ingresso (200 mV per la piena 
potenza). 

Osserviamo il circuito elettrico: figura 1. 


DESCRIZIONE DELLO SCHEMA 


Tratteremo un solo canale, essendo l’altro perfettamente 
identico. 

L’amplificatore dispone di tre ingressi, ed una pulsantiera 
sceglie quello preferito per l’impiego. Se si impiega un pick-up 
piezoelettrico oppure ceramico, la testina perverrà al “phono”. 

Questo impiega il filtro formato da RI e CI che dà una 
certa esaltazione ai suoni bassi. Se si prevede di amplificare i 
segnali provenienti da un registratore o giranastri stereo, si 
userà l’ingresso “tape” che prevede anche la “restituzione” del¬ 


l’audio pilota ai terminali 3 e 5 per eventuali duplicazioni, 
mixaggi e simili. 

Se il sistema segue un preamplifìcatore per cartucce magne¬ 
tiche o un sintonizzatore radio-stereo, si impiegherà infine lo 
ingresso “aux”. 

La pulsantiera prevede anche la possibilità di far funzionare 
in “mono” i due canali, modo di lavoro che praticamente pone 
in parallelo gli amplificatori: il relativo tasto è “m.s.” (mono/ 
stereo). 

Quale che sia l’ingresso preferito, il segnale è applicato al 
controllo di volume PI, quindi al filtro passa alto C10/P2 che 
funge da controllo dei toni “acuti”. 

Dal cursore del PI, l’audio giunge al terminale 8 dell’IC 
(ingresso). 

Il TCA 940, comprende numerosi stadi funzionanti ad alto 
guadagno, quindi anche i finali di potenza (oltre ai sistemi di 
protezione rammentati dianzi). 

Il segnale è quindi elaborato, e trasferito all’altoparlante 
(o cassa acustica) che può essere sia da 4 O che da 8 Q tra¬ 
mite un condensatore molto grande (C50) per evitare la limi¬ 
tazione del responso ai suoni cupi. A proposito di questi, evi¬ 
dentemente il solo controllo P2 non potrebbe essere soddisfa¬ 
cente, in un apparecchio che ha pretese di HI-FI, quindi il 
circuito prevede la rete di controreazione formata da R35, C60, 
P3, C55, R20. L’elemento variabile di tale rete, P3, consente 
di variare il guadagno dell’amplificatore per le sole frequenze 
inferiori, ÓlqWo spettro audio. Si ha così il potenziometro sepa¬ 
rato dei “bassi”. 

Poiché il circuito “interno” dell’IC non è molto interessante, 
ora diremo solo che questo TCA 940, tra i vari vantaggi pra¬ 
tici che presenta, ha anche quello di non pretendere una ali¬ 
mentazione stabilizzata, per cui, come si vede nello schema, 
la tensione CC necessaria é semplicemente ricavata mediante 
un trasformatore-riduttore (T.A.) un ponte (BR) ed un con¬ 
densatore di spianamento: C5. 

In parallelo al C5 è posto l’indicatore “ON-OFF”, formato 
dal diodo LED e dal resistere R40 che serve per limitare la 
corrente nella giunzione. 
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cuito stampato vista 
dal lato rame. 



IL MONTAGGIO 


Salvo pochi accessori, tutte le parti deiramplificatore tro¬ 
vano posto su di un circuito s^mpato unico che si vede ‘‘in 
trasparenza”, ovvero con le sagome dei pezzi sovrapposti, nel¬ 
la figura 2. 


Ad evitare inversioni e dimenticanze è bene procedere ad 
una “costruzione abbinata” dei due canali, ovvero, saldando 
un dato resistere, subito dopo si collegherà anche il “gemello” 
facente parte delfaltro canale e così per tutte le parti. 

Ometteremo quindi, per evitare noiose ripetizioni, di elen¬ 
care tutte le “doppie operazioni”, procedendo come abbiamo 
fatto per l’esame del circuito elettrico, ove, tra l’altro, si nota 
che i componenti eguali hanno la medesima nomenclatura. 



Fig. 3 - Disposizione 
dei componenti sulla 
basetta a circuito 
stampato di fig. 2. 

































































































































































l'ista interna delVAmpli¬ 
ficatore stereo 10^ 10 W 
UK 535/B. 



Vediamo quindi. Per iniziare, sul circuito stampato possono 
essere montati i resistori fissi, quindi i condensatori non pola¬ 
rizzati. Sarà poi la volta degli elettrolitici C25, C30, C40, C50. 
Prima di saldare ciascuno di questi, si dovrà essere ben certi 
che la polarità sia quella prevista, e che non esistano inver¬ 
sioni nel valore. 

Il rettificatore a ponte, ovviamente è unico, e innestandolo 
in circuito si deve fare molta attenzione al lato positivo e ne¬ 
gativo. 

La prima fase del lavoro terminerà montando le prese per 
gli ingressi (AUX - PRONO - TAPE) ed i potenziometri. 
Prima di questi, però, è necessario effettuare i ponticelli che 
si vedono nello schema tra P2 e P3; si impiegherà del filo nudo. 

Come è sempre utile, a questo punto, si riscontrerà ogni 
operazione di montaggio eseguita; il valore di ciascuna parte, 
le polarità. 

Certi che non vi siano errori banali, il montaggio proseguirà 
con la messa in loco degli IC e dei relativi radiatori, opera¬ 
zione molto semplice, spiegata in dettaglio dall’esploso di fi¬ 
gura 4. Innestata nella base anche la pulsantiera, si potrà prov¬ 
vedere alla saldatura di tutti i contatti relativi, da farsi con 
arnese a punta sottile. 

L’ultima parte da montare sul circuito stampato è il tra¬ 
sformatore di alimentazione, che per il fissaggio impiega una 
squadra metallica. Si tiene per ultimo codesto, perché ha un 
certo peso, e se fosse stato fissato contemporaneamente ai primi 
gruppi di parti, avrebbe ostacolato la possibilità di maneggiare 
facilmente il pannello. 

Ora, il tutto dovrebbe essere pronto per la collocazione 
nell’involucro, quindi servirà un secondo controllo ancor più 
attento del precedente, perché è definitivo. 

Se tutto, ma proprio tutto, risulta regolare, si può provve¬ 
dere al montaggio degli accessori sul pannello e sul fondo, 
quindi, effettuato l’assemblaggio meccanico, si provvederà ai 
cablaggio finale. 

In questa fase del lavoro, ha grande importanza evitare 
ogni errore nei fili diretti al cambiatensione, che potrebbe pro¬ 
curare tensioni rovinosamente diverse da quelle desiderate. 

Collegando il LED, inoltre bisogna tenere ben presente 
la sua polarità, anche perché questo diodo ha una tensione 


inversa modesta, quindi può rompersi, se è inserito “al 
rovescio”. 

Dopo un ultimissimo controllo, alle uscite si potranno col¬ 
legare due casse acustiche UK 802 che sono studiate proprio 
per funzionare con questo apparecchio, oppure diffusori ana¬ 
loghi da IO W, 4 oppure 8 Q. 



Fig. 4 - Montaggio dc 'a tastiera, de!Hi e de! relativo radiatore. 
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Fig. 5 - Cablaggio generale. 


Fig. 6 - Connessioni deirUK 535/B al gira¬ 
dischi oppure al registratore, sintonizzatore 
UK 341 _e relative casse UK.8Q2. 
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L’amplificatore deve funzionare subito bene, grazie ai cir¬ 
cuiti integrati che sono “autoregolanti” e non necessitano di 
alcuna operazione di bilanciamento sperimentale o simili. 

In questo caso, la classica “messa a punto” quindi, non serve. 


ELENCO DEI COMPONENTI pELL’UK,535/$ 

RI ^ 

2 resistori da 100 kO ± 5% - 0,33 W 

RIB 

2 resistor! da 4,7 kQ ± 5% - 0,33 W 

: 

2 resistor! da 10 kQ ± 5% - 0,33 W 

R16 

2 resistori da 47 Q ± 5% - 0,33 W 

R20 

2 resistor! da 820 Q ± 5% - (*,33 W 

R25 

2 resistor! da 100 Q ± 5% - 0,33 W 

R3() 

2 resistori da 1 0 ± 5% - Ó,33 W 

R35 

2 resistori da (>80 Q ± 5% - 0,33 W 

R40 

resistore da 2,2 kQ ± 5% - 0J3 W 

R45 

2 resistori da 330 Q ± 5% - 0,33 W 

PI 

2 poten/iometri da 1 MO B 0,5 VV 

P2 

potenziometro da 1 MO B + 1 MO B - 0,5 W 

P3 

potenziometro da 47 + 47 kO log. D - 0,5 W 

cm ^ , 

2 condensatori ceramici da 3,3 iiF ± 10% - 50 V 

CIS'' 

2 condensatori ceramici da 330 pF ± 10% 

G45^jró-G6:5 

6 condensatori ceramici da 100 nF -20 +80% -25 V 

C35 

2 condensatori ceramici da 1,5 nF ± 10% - 50 V 

C55 

2 condensatori poiiest. da 220 nF ± 20% - 160 V 

C3()-C4() 

4 condensatori elettr. da 100 pF - 25 V ass. 

C2(» 

2 condensatori poiiest. 0,22 pF ± 10% - 100 V 

C25 

2 condensatori elettr. da 220 pF - 6,3 V ass. 

C50 

2 condensatori elettr. da 1000 pF - 16 V ass. 

C5 

condensatore elettr. da 4700 pF - 25 V - 0 24X50 

I.C. 

2 circuiti integrati TCA 940 

BR 

rettificat. a ponte BSB 05 (KBL 04 - KBL 02) 

C.S. 

circuito stampato 

1 

pulsantiera 

2 

dissipatori per integrati 

T.A. 

trasformalore di alimentazione 

4 

distanziatori cilindrici 0 5x3,2 x3 

4 

viti M 3 X 12 

6 

viti M 3 X 6 

n 

dadi M 3 

5 

ancoraggi per circuito stampato 

cmW 

filo rame stagnato nudo 0 0,7 

2. 

viti M 3 X 8 TC - brunite 

X 

confezione stagno 

2 

squadrotte supporto circuito stampato 

1 ^ ' 

squadretta supporto trasformatore 

2 , 

rondelle piane 0 3,2 x 8 

2^: 

rondelle elastiche 0 3,2 x 6 

cavo alimentazione 
fermacavo 

1 

1 

portafusibile 

fusibile 0,2 A semiritardato 

I 

cambiatensioni 

led. rosso completo boccola 

1 

microdevìatore 

4 

distanziatori per potenziometri 

4 

manopole 

cm 70 

trecciola isolata 

1 

mascherina frontale 

1 

paiìiieilo posteriore 

2 

fiancate 

1 

coperchio 

1 

fondello 

4 

gonimìni 

18 

viti aiitofilettanti 0 2,9 x 6.5 brunite 

2 

prese per aitopariante a c.s. 

3 

prese uscita 5* poli a c. s. 

2 

spine per aitopariante 

3 

.spine din 5 poli 
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colarmente ai CB e in special mo¬ 
do a tutti coloro che per profes¬ 
sione non sono legati ai problemi 
tecnici relativi alle telecomunica¬ 
zioni e che della radio ne fanno 
solo un hobby. 

CB, significa Citizen Band e cioè 
banda cittadina per cui la funzio¬ 
ne di questa generazione di radio- 
amatori, dovrebbe essere quella di 
collegare altre stazioni situate nel- 
Varea urbana, come lo dice la pa¬ 
rola che li definisce. 

Si vuole in questo volume rendere 
edotti del comportamento di un 
radiotelefono nei termini della por¬ 
tata e dei fenomeni a cui essa è 
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Stati trattati in progressione inver¬ 
tita, in modo da poter parlare ìH 
una certa cosa solo dopo averne 
conosciuti i principi. Si è creduto 
così di facilitare coloro i quali si 
accostano per la prima volta ai 
concetti delle radiocomunicazioni, 
un po* complessi per natura, ma 
ampiamente ripagati da quel mo¬ 
mento magico che procura il pri¬ 
mo € Roger 9. 

Spesso vengono illustrate e descrit¬ 
te apparecchiature per radioama¬ 
tori e il motivo è quello della mag¬ 
gior completezza e complessità de¬ 
gli apparati, dovuto anche alle pià 
alte frequenze utilizzate e maggio¬ 
ri potenze a loro concesse. Questo 
modo di esporre le cose, non to¬ 
glie nulla allo spirito del CB che 
potrà spingere la propria curiosità 
sul mondo dei radioamatori; mon¬ 
do a cui potrebbe passare un gior¬ 
no il CB desideroso di compiere 
più ampie esperienze; mondo in¬ 
fine che per molti di loro è già dir 
ventato una realtà. 
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FILTRO per la soppressione 

dei disturbi radio 


Il filtro AROS Modello 22624 è stato particolarmente studiato 
per la soppressione dei disturbi radio generati dalle lam¬ 
pade fluorescenti, propagantisi lungo la linea di alimen¬ 
tazione. Esso tuttavia è altresì utile per la soppressio¬ 
ne di disturbi generati lungo le linee da qualsiasi 
altro tipo di elettrodomestico, purché la cor¬ 
rente assorbita non superi i 4 amp. 

Il filtro attenua i disturbi radio nel campo 
di frequenze comprese fra 0,1 e 30 MHz 
secondo le norme dei CISPR (Comitato 
Internazionale Speciale delle Perturba¬ 
zioni Radioelettriche) 
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Tensione di alimentazione: fino a 250 Vac 
Corrente max assorbita dal carico: fino a 4 Amp. 
Il collegamento di terra è indispensabile. 
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: UN ALIMENTATORE 

CHE PUÒ ESSERE COSTRUITO 


SU MISURA 


di A. Cattaneo 


Dedichiamo questo progettino ai principianti che ci seguono in gran numero. 
Si tratta di un alimentatore standard, ben fdtrato e stabilizzato, il cui circuito 
è stato oggetto di una semplificazione portata al limite. 

Il dispositivo eroga una tensione fissa; non potrebbe essere altrimenti, vista 
la sua semplicità. Mutando però il tipo di trasformatore, lo Zener impiegato, 
ed un solo resistore, si può adeguare il complesso alle proprie necessità, 
attenuando alVuscita 5 V, oppure 9 V, o 12 V e persino 24 V. 


S ubito dopo aver acquistato il Tester 
pietra miliare nella storia dell’ap- 
prendimento di qualunque speri¬ 
mentatore, e si diletta di elettronica 
inizia ad impiegarlo, come è logico, e cosi 
verifica con una certa sgradita sorpresa 
quanto sia inattendibile la tensione rica¬ 
vata dalle pile a secco che gli sono servite 
per i primi tentativi. 

Apprende che le pile si esauriscono 
anche in assenza di qualunque carico, 
per fenomeni chimici che, praticamente, 
iniziano nel momento stesso in cui l’ele¬ 
mento esce dalla catena di montaggio, 
e tratte le debite valutazioni, come è 
giusto si preoccupa. Dice tra sè: “Ma 
come ci si può mai fidare di simili sor¬ 
genti di tensione?” 

Non gli si può dar torto, e allora, 


quasi automaticamente, il nostro amico 
perviene ad un convincimento: “Mi ci 
vuole un alimentatore, altro che pile del 
diavolo!” 

Altro concetto sanissimo, senonché 
visti alcuni circuiti il principiante inizia 
a preoccuparsi. Scorge numerosi transi¬ 
stori, ponti, SCR, regolatori semifissi e 
basette stampate complicatissime. Non 
di rado nota che gli alimentatori più 
recenti impiegano i vari pA 723 o altri 
integrati e ... si scoraggia. Assume per 
certo il fatto che non riuscirà mai a co¬ 
struire qualcosa del genere con successo, 
e che comunque la spesa per le sole parti 
è già di troppo quindi entra in crisi e 
ripensa con spirito meno critico alle già 
deprecate pile. 

E . . . perché gli alimentatori per uso 


generico che si vedono sulle pagine delle 
riviste sono tanto complicati? Beh, il 
fatto deriva dalla competizione in atto 
tra progettisti. Ciascuno pensa di “segnare 

suo goal” se riesce ad ottenere un mag¬ 
gior filtraggio che dia luogo ad una ondu¬ 
lazione residua (ripple) inferiore al co¬ 
mune di appena 100 pV, anche se valori 
del genere non hanno alcuna attinenza 
con il normale impiego degli apparecchi, 
ed anche se per ottenerli occorre una in¬ 
credibile sofisticazione circuitale. 

Ognuno pensa di aver scalato la vetta 
se riesce a spremere un pochino di cor¬ 
rente in più, dimenticando che gli alimen¬ 
tatori normali non servono per saldatrici 
ad arco, ma al massimo per far funzio¬ 
nare qualche amplificatore HI-FI. 

La gara è aperta, gli alimentatori ras¬ 
somigliano sempre di più a computers 
ed il principiante rimane con la sua de¬ 
lusione. Tra l’altro, vi è un tipo partico¬ 
lare di lettore di riviste tecniche che è 
aperto solamente ai suggerimenti di mon¬ 
taggi incredibilmente complessi, e snobba 
tutto ciò che è pratico ed elementare, de¬ 
finendolo (con un gesto dispregiativo 
della mano, come per spazzar via) “roba 
da bambini”. Poiché non pochi responsa¬ 
bili dell’editoria scentifica nutrono un 
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Fig. 1 - Notare Vestrema semplicità del circuito proposto, il basso numero di componenti impiegati 
soprattutto in confronto alle buone caratteristiche (stabilità; assenza di ripple) della tensione 
in uscita. Il valore di quest ultima può essere poi facilmente adattato alle proprie esigenze 
cambiando solo tre componenti. 


vero e proprio complesso d’inferiorità 
per questo lettore superdocumentato, 
ipercritico, ultramo demistico, invece di 
mandarlo all’infemo, cercano di compia¬ 
cerlo pubblicando continuamente dei 
mostmosi apparati genere computer a 
1000 bytes Read/Write, ed altrettanti 
PROM. 

Ora, noi non siamo allineati con il 
pensiero di tali editori. 

Pensiamo che requilibrio sia il sale 
della vita, e che se, ogni tanto un pro¬ 
getto più impegnato del solito può inte¬ 
ressare, anche a livello di documenta¬ 
zione, gli apparecchi che si possono rea¬ 


lizzare in un solo sabato pomeriggio ed 
hanno una utilità immediata siano tutt’al- 
tro che da lasciar da parte. 

In questo concetto presentiamo qui 
l’alimentatore più semplice che si possa 
progettare senza alcuna rinuncia relativa 
alla stabilizzazione, al filtraggio, alla si¬ 
curezza di funzionamento. 

Sarà certamente una descrizione che 
farà “tirar su col naso” i superdocumentati 
come fanno i britannici allorché vogliono 
esprimere il più atroce sprezzo. Beh, di 
queste “fiutatine” non ci importa proprio 
niente, e porgiamo ai principianti ciò 
che loro serve. 


Il circuito generale dell’alimentatore è 
riportato nella figura I e si vede che 
difficilmente si sarebbe potuto ottenere 
qualcosa di più elementare. Il trasforma¬ 
tore d’ingresso ha il primario che può 
essere connesso alla rete a 125 oppure 
220 V (in molte regioni italiane, special- 
mente nel Sud, vi è questa differenzia¬ 
zione) ed è protetto dal fusibile da 200 m A. 

L’interruttore “S„ attiva il tutto. 

Il secondario di tale “TA” può esser 
variamente dimensionato; se si deside¬ 
rano 5 V all’uscita, sarà da 6 V, se, se ne 
desiderano 9 sarà appunto da 9, e via 
di seguito. Tratteremo in seguito questo 
particolare dettagliatamente. 

Ad ottenere il miglior filtraggio possi¬ 
bile, ed anche una tensione pulsante 
più ampia di quella alternata disponibile, 
il rettificatore è del tipo a ponte; impiega 
i diodi DI-D2-D3-D4 tutti uguali, da lA 
e 50 Vinv o più. Nel prototipo si usano 
i noti “I0D2” che risultano molto eco¬ 
nomici, ma altrettanto bene possono an¬ 
dare gli IN400I, IN4002. 

All’uscita del ponte troviamo il con¬ 
densatore di spianamento CI che ha un 
valore notevole: 4000 pF. 

Considerando che la corrente assorbi¬ 
ta massima in nessun caso è superiore 
a 0,5 A, in laj modo si ottiene qualcosa 
di simile alla pura CC. 

Di seguito interviene lo stabilizzatore, 
che è formato da RI, DZ, TRI, C2. Il 
transistore è del tipo ADI61, un modello 
piuttosto vecchio, al Germanio, scelto per 
due motivi: il primo è utilitario, infatti 
questo “medium power” può esser acqui¬ 
stato a pochissime centinaia di lire presso 
gli stockisti che porgono la loro pub¬ 
blicità anche attraverso queste pagine. 



Fig. 2/a - L’alimentatore proposto può essere montato su una basetta stampata, su cui trovano posto tutti i componenti, compreso il trasformatore. 
In figura il disegno delle piste ramate di tale basetta. 
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2/b - Il montaggio è così semplice da eliminare in pratico la possibilità di errori. È bene comunque 
controllare la polarità dei condensatori e lorientamento dei diodi, per evitare cattive sorprese dovute 
alla fretta o alla distrazione. 


Non dubitiamo inoltre che moltissimi 
lettori ne siano in possesso, il che sarebbe 
stato per il 2N3053, oppure BSX45/C, 
2N2243 0 altri al Silicio equivalenti per 
prestazioni. 

Secondariamente, TADlól, proprio per¬ 
ché è al Germanio, ha una caduta di 
tensione interna più piccola degli equi¬ 
valenti per dissipazione “Silicon”, quindi 
per il compito specifico si presenta van¬ 
taggioso. 

La regolazione offerta del transistore 
è di tipo “serie”, cioè Telemento attivo 
jappresenta una sorta di resistenza va¬ 
riabile inserita tra il ponte rettificatore, 
il relativo filtro, ed il carico. 

Come può, TRI fungere da resisten¬ 
za variabile? Lo vediamo subito. 

Come si vede, la base è polarizzata 
da un partitore che però non è costi¬ 
tuito da due resistori convenzionali, 
bensì da RI, fisso, e dal diodo Zcner 
DZ. Poiché la tensione che appare ai capi 
del diodo è normalmente maggiore della 
sua tensione di crollo, DZ conduce, ma 
conduce più o meno a seconda che que¬ 
sta aumenti o decresca. Nel caso che la 
rete-luce abbia un aumento inopinato, il 
DZ conduce maggiormente, quindi si ha 
la medesima funzione che accadrebbe 
se al suo posto fosse collegato un reo¬ 
stato che diminuisse di valore in accordo 
ed in proporzione alPaumento. Come 
dire, che se aH’ingresso dello stabilizza¬ 
tore Tampiezza CC aumenta, il transi¬ 
store reagisce conducendo “meno” e 
quindi opponendosi ad ogni incremento 
della Vout. 

Il C2, in parallelo allo Zener ha una 
doppia funzione: serve ad evitare che 
“punte di tensione” disturbino il funzio¬ 
namento, ma contemporaneamente bi- 
passa anche il fruscio generato dal diodo. 
Questo, essendo a larghissimo spettro 
(rammentiamo che gli Zener si usano 
proprio per i generatori di rumore bianco 
sfruttando tale caratteristica) potrebbe 
essere in gran parte amplificato dal TRI, 
in assenza di opportuni accorgimenti, ed 
iniettato sul carico specie per le fascie 
più alte che sfuggirebbero parzialmente 
al filtro successivo. 

Con C2, nulla di simile può accadere. 

Airemettitore del TRI è presente il 
bipass di uscita, formato da C3 e C4. 
Il primo è il “serbatoio” dell’assieme, 
ed ha il valore di 500 pF: non troppo 
piccolo per evitare fluttuazioni, non trop¬ 
po grande per attutire, in forma di “vo¬ 
lano” la stabilizzazione rapida. Il secondo, 
serve per eliminare eventuali tensioni 
RF che dal carico tendano a riversarsi 
(riflettersi) sull’alimentatore, come ac¬ 
cade quando si prova un trasmettitore, 
e nel contempo a spianare del tutto l’e¬ 
ventuale “rumore elettronico” che potesse 
sovrapporsi alla CC erogata. 

Parliamo ora dei dettagli. Che poi non 
sono tanto tali. 

Parliamo delle possibilità che vi sono 
di rendere l’alimentatore adatto alle ne¬ 


cessità di ciascuno. Le tre parti-chiave 
mutevoli sono il “TA”, il resistere RI, 
il DZ. 

Poiché la tensione ricavata sarà co¬ 
munque fissa, la scelta può essere arti¬ 
colata come segue; 

PER OTTENERE 5 V ALLVSCITA 
(alimentazione di logiche TTL): 

TA: Sarà il modello GBC HT 3731-01, 
munito di secondario da 6 V ed 1 A. 
RI: Sarà da 33 Q, 1/2 W, 5%. 

DZ: Sarà da 5 V ed 1 W, come il mo¬ 
dello 1ZSA5,1 oppure 1N4733A. In que¬ 
sto caso, l’apparecchio potrà erogare una 
corrente massima pari a 500 mA, però 
al massimo carico si avrà una caduta 


di tensione degna di nota: 400 mV. Il 
ripple residuo sarà pari a 15 mV, modesto. 
PER OTTENERE 9 V ALLVSCITA 
(alimentazione di apparecchi radio). 

TA: Sarà il modello GBC HT/3731-07,, 
munito di secondario da 9 V e 0,6 A. 
RI: Sarà da 120 Q, 1/2 W, 5%. 

DZ: Sarà da 9 V ed IW, come il modello 
1ZSA9, 1 oppure 1N4739A. In questo 
caso, l’apparecchio potrà erogare una 
corrente massima pari a 300 mA, ma con 
una caduta al massimo carico piuttosto 
importante: 500 mA. Il ripple residuo sarà 
estremamente modesto: 2,5 mV. 

PER OTTENERE 12 V ALLVSCITA 
(alimentazione generica di laboratori per 
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i più vari e diversi apparecchi)... 

TA: Sarà il modello GBC HT 3731-02, 
munito di secondario da 12 V e 0.5 A. 
RI: Sarà da 100 Q, 1/2 W, 5%. 

DZ: Sarà da 12 V ed 1 W, come il 
modello 1ZSA12, oppure 1N4742A. In 
questo caso, l’apparecchio potrà erogare 
una corrente massima pari a 400 mA, 
con una caduta di tensione al massimo 
carico di 500 mV. Il ripple sarà molto 
modesto: 5 mV. 

PER OTTENERE 24 V ALLVSCITA 
(Alimentazione di rivelatori di gas, appa¬ 
rati elettronici “mobili” e servocomandi, 
altri apparati di laboratorio). 

TA: Sarà il modello GBC HT 3731-03, 
munito di secondario da 24 V e 250 mA. 
RI: Sarà da 330 Q, 1/2 W, 5%. 

DZ: Sarà da 24 V ed 1 W, come il mo¬ 
dello 1ZSA24 oppure 1N4749A. In que¬ 
sto caso l’apparecchio potrà erogare una 
corrente massima non troppo importante : 
200 mA. In cambio la caduta di tensione 
al massimo carico non sarà eccessiva, 
rimanendo nell’ambito degli 800 mV e 
sopratutto il ripple sarà estremamente 
basso, degno di un apparecchio semi¬ 
professionale: 0,8 mV. 

Riprendiamo con il commento, dopo 
questi dati precisi e senz’altro verificabili 
su tutti i prototipi-copia di quelli da noi 
realizzati, che il lettore vorrà costruire. 

Parliamo brevemente della realizza¬ 
zione; non v’è troppo da dire. 

La base generale dell’alimentatore può 
essere il circuito stampato, che grazie 
al non eccessivo peso, può agevolmente 
sostenere anche il trasformatore “TA”. 

Nella figura 2/a, si vede il tracciato 
delle piste relative in scala 1:1, al na¬ 
turale, ed in figura 2/b disposizione 
delle parti. 

Nessun problema per bloccare il “TA”: 
un ingegnoso sistema ad innesti plastici 
conformi a squadra permette di trattenerlo 
stabilmente anche con due soli bulloncini 
da 3 M. Tali squadre si possono osser¬ 
vare nella fotografìa. 

Le connessioni tra il secondario del 
trasformatore ed il circuito stampato sa¬ 
ranno flessibili: due spezzoncini di filo 
lunghi 40 mm. che dalle pagliette giungo¬ 
no alle piste. 

Per i diodi, evidentemente vi è solo un 
problema di polarità, che poi “problema” 
veramente non può essere detto, visto che 
vi è una precisa identificazione sul “case”. 

Identicamente per i condensatori elet¬ 
trolitici e lo Zener. 

Il TRI, per poter lavorare a livelli di 
0,5 A, come è richiesto alle tensioni di 
9 e 12 V, deve essere munito di un 
radiatore piuttosto massiccio, in allu¬ 
minio annerito dello spessore di 3 mm 
e dalla superfìce complessiva di 36 cm^, 
in pratica un sistema ad “U” che se 
“disteso” misura 90 mm per 40 mm. 

Fissando il transistore, si deve far molta 
attenzione a che non si produca un cor¬ 
tocircuito tra i reofori di base ed emet¬ 
titore ed il sistema di raffreddamento. 


che com’è ovvio, fa capo al collettore. 

La basetta così completata, dopo una 
attenta verifica di tutte le polarità e degli 
isolamenti, può essere collaudata. 

Moltissimi apparati elettronici, la netta 
maggioranza, necessitano di una messa 
a punto per funzionare bene: questo si 
discosta dalla norma perché se è montato 
correttamente funziona senza indugi 
qualunque sia la versione scelta per la Vout. 

In altre parole, connesso un tester 
all’uscita posto su di un fondo-scala ade¬ 
guato, in tensione CC, non appena si 
chiude l’interruttore generale, l’indice 
deve porsi sul valore preciso. Se la ten¬ 
sione non appare, e poco dopo il fusibile 
brucia, vi è certamente il DZ posto all’in¬ 
verso, o il TRI in qualche modo corto¬ 
circuitato. 

Se il trasformatore ronza e scalda, ed 
anche il TRI pare una stufetta, mentre 
la tensione Vout è più o meno regolabile, 
in assenza di carico (con il solo tester 
collegato ai terminali di uscita) certa¬ 
mente è errata la tensione di rete: 220 V 
al posto di 125 V. 

Evidentemente, una tensione di rete 
“doppia” può determinare all’istante la 
rottura degli elettrolitici, dei diodi, e per¬ 
sino del TRI, specie se il secondario del 
“TA” eroga 24 V, che possono divenire 
oltre 50 al filtro, producendo una strage 
nel circuito che non ha la possibilità 
di reggere tali valori. 

Se però il montaggio è stato condotto 
con ragionevole cura ed attenzione, pro¬ 
blemi, non ne dovrebbero proprio emer¬ 
gere; quindi speriamo che molti princi¬ 
pianti in dubbio circa la sorgente di ali¬ 
mentazione da adottare per il piccolo 
laboratorio optino per questa semplice 
soluzione, eventualmente realizzando 
non un solo alimentatore, ma due; uno 
per gli IC logici ed uno a 12 V, o 
similmente; il costo dei dispositivi, infatti 
non è tale da porre soverchi problemi. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

D1-D2-D3-D4 

dìodi al Silìcio IODI, 
1N4001,1N4002 o similari 

CI 

condensatore elettrolitico 
da 4000 MF/35VL 

C2 

condensatore elettrolìtico 
da 500 IJ/25VL 

C3 

condensatore elettrolìtico 
da 500 |jF/25VL 

C4 

condensatore 
da 47.000 pF ceramico 

DZ-Rl-TA 

vedere testo 

TRI 

transistore AD161 

SI 

interruttore unipolare 

FUS 

fusibile da 200 mA rapido 

Accessori 

portafusìbile, cavo di rete 
con spina, contenitore, 
dissipatore, serrafili di u- 
scìta, minuterìe metal. 
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IN VENDITA PRESSO TOHE LE SEDI 


sintoamplificatore IC FM 
stereò 20+20 W 


UK 188 in Kit L 135.000 


UK 188 W Montato L 185.000- 













Modello UA9 

Sintoamplificatore stereo 
con cambiadischi 

Sezione sintonizzatore 
Gamme d’onda: OL-OM^FM 
Sensibilità: OL 1 mV; OM 400 
FM 15 nV 

Separazione canali: 25 dB (a 1 kHz) 
Controllo automatico della frequenza 
Sezione amplificatore 
Potenza massima: 8+8 W RMS 
Frequenza: 40 Hz 15 kHz ±3 dB 


Sezione cambiadischi 
Cambiadischi automatico BSR 
completo di testina ceramica 
Pressione di appoggio regolabile 
Dispositivo antisckating 
Dimensioni: 540x380x166 
Casse acustiche 
Una via e un altoparlante 
Altoparlante ellittico: 203x128 mm 
Impedenza: 4 ohm 
Cavo di collegamento: 3,6 metri 
Dimensioni: 310x205x125 
Codice: ZH/2257-00 

L. 218.000 


MC3 


Modello MC3 

Sintoamplificatore stereo 
con cambiadischi 
e registratore a cassetta 

Sezione sintonizzatore 
Gamme d’onda: OL-OM-FM 
Sensibilità: OL 1 mV; OM 400 juV 
FM15;uV 

Separazioni canali: 25 dB (a 1 kHz) 
Controllo automatico della frequenza 
Sezione amplificatore 
Potenza massima: 8+8 W RMS 
Distorsione: <1% 

Sezione cambiadischi 
Cambiadischi automatico BSR 
Codice: ZH/2262-00 


completo di testina ceramica 
Dispositivo antisckating 
Pressione di appoggio regolabile 
Velocità di rotazione regolabile 
Sezione registratore 
Frequenza: 50 Hz - 10 kHz ±3 dB 
Distorsione: <0,4% 

Rapporto S/D: 45 dB 

Dimensioni: 540x380x166 

Casse acustiche 

Una via e un altooarlante 

Altoparlante ellittico: 203X128 mm 

Impedenza: 4 ohm 

Cavo di collegamento: 3,6 metri 

Dimensioni: 310x205x125 

L 316.000 


Modello UA8 

Cambiadischi automatico 
con amplificatore stereo 

Sezione amplificatore 

Potenza massima: 8+8 W RMS 

Frequenza: 40 Hz 15 kHz ±3 dB 

Sezione cambiadischi 

Cambiadischi automatico BSR 

Completo di testina ceramica 

Pressione di appoggio regolabile 

Capacità: 8 dischi 

Dimensioni: 540x380x166 

Casse acustiche 

Una via e un altoparlante 

Altoparlante ellittico: 203x128 mm 

Impedenza: 4 ohm 

Cavo di collegamento: 3,6 metri 

Dimensioni: 310x205x125 

Codice: ZH/2048"00 ^ 147 000 
























AVVISATORE LUMINOSO 
PER SALA DI REGIA 

Ing. A. I.ucini 


D nnumerevoli possono essere le appli¬ 
cazioni degli avvisatori luminosi so¬ 
prattutto nel campo degli antifurti e 
degli allarmi in genere. 

A questi, grazie al sorgere di molte 
radio private, se ne è aggiunta un’altra: 
il lampeggiatore per sala di regia o per 
sala di registrazione. Sono luoghi questi 
ove il silenzio deve essere massimo per 
non interferire nella trasmissione o sulla 
trasmissione in una maniera irreparabile. 

Al regista o al tecnico deve essere pos¬ 
sibile indicare la partenza di un nastro, 
l’inizio di una registrazione o la messa 
in onda di una trasmissione quindi l’as¬ 
soluta silenziosità ci ha fatto preferire 
l’avvisatore ottico a qualsiasi altro appa¬ 
recchio. 

Possiamo inoltre assicurare che è col¬ 
laudato perché realizzato su richiesta di 
una stazione radio locale. 

In considerazione appunto dell’uso a 
cui è destinato è stato inserito un dispo¬ 
sitivo di blocco automatico che intervie¬ 
ne dopo un tempo fissato a differenza 


degli antifurti o degli allarmi dove l’av¬ 
visatore generalmente cessa di funziona¬ 
re solo al mancare delle cause che ne 
hanno provocato l’innesco. 

Ciò non toglie che possa essere impie¬ 
gato per altri scopi, data la flessibilità del 
circuito e la sua semplicità realizzati va; 
infatti, nulla vieta di collegare al relais 
altri carichi, al posto della lampadina, in 
rapporto alle esigenze personali. 

Fatte queste indispensabili premesse 
è ora opportuno passare allo schema elet¬ 
trico. 


SCHEMA ELETTRICO_ 

Il circuito dell’avvisatore luminoso può 
considerarsi composto di due parti: il 
lampeggiatore ed il temporizzatore. Ve¬ 
diamone il funzionamento complessivo 
per poi passare ai dettagli. 

Chiudendo il pulsante posto in paral¬ 
lelo alla lampadina LI la tensione di ali¬ 
mentazione, attraverso lo zener DZ2, il 


diodo DI e il resistore R9 va a caricare 
il condensatore C3 molto rapidamente, 
al limite, in modo pressoché istantaneo. 

Ai capi di C3 troviamo quindi una 
tensione di alimentazione diminuita del¬ 
la tensione di zener (4,7 V) e della ten¬ 
sione minima di conduzione di DI cir¬ 
ca 0,7 V. 

Conseguentemente il transistore Q4, 
ritrovandosi con una tensione positiva in 
base inizia a condurre e viene riporta¬ 
re sul suo emettitore, nonché sulla ba¬ 
se di Q3, cui l’emettitore è collegato, una 
tensione positiva prossima alla tensione 
di alimentazione. Q3 entra in conduzio¬ 
ne e collega la massa virtuale del multi- 
vibratore al polo negativo dell’alimenta¬ 
zione. Ciò fa sì che il multi vibratore pos¬ 
sa incominciare a funzionare scattando 
in media una volta al secondo. 

Rilasciato il pulsante su C3 non vi sarà 
più un apporto di tensione per cui questo 
incomincerà a scaricarsi attraverso R8. 
Dopo circa dieci secondi la tensione ai 
capi di C3 sarà scesa al di sotto del valore 
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Fig. 2 - Schema elettrico. 


minimo di conduzione di Q4. Questo ces¬ 
serà di far giungere tensione positiva alla 
base di Q3 il quale quindi si interdirà 
provocando il distacco della massa vir¬ 
tuale delFastabile dal negativo deH’ali- 
mentazione e interrompendo così il fun¬ 
zionamento. Esaminiamo ora il multivi- 
bratore prima di passare ad analizzare 
in dettaglio la funzione dei singoli com¬ 
ponenti. 

Abbiamo detto che una volta collega¬ 
to a massa il multivibratore comincerà 
a funzionare. Vediamo come. Non appe¬ 
na giungerà la tensione di alimentazione, 
i condensatori CI e C2 si caricheranno attra¬ 
verso le rispettive resistenze RI e RY (do¬ 
ve con RY indichiamo la resistenza del¬ 
la bobina del relais). Prima di procedere 
vogliamo farvi notare come i tempi di 
carica dei due condensatori siano diversi 
a causa del diverso valore dei componen¬ 
ti. Precisamente C2 verrà a caricarsi in 


un tempo inferiore rispetto a CI poiché 
C2 X RX è minore di CI x RI. 

Per chi volesse indicazioni un po’ più 
esatte diremo che C2 si carica in circa 
5 mSecondi, mentre CI si carica in circa 
un decimo di secondo. Avremo quindi, 
se il principio di funzionamento di ogni 
multivibratore, un periodo di tempo in 
cui sarà Q1 a condurre mettendo a mas¬ 
sa RI, mentre RX, essendo il transistore 
Q2 interdetto, non verrà attraversato da 
alcuna corrente: il relè risulterà perciò 
diseccitato e la lampada ad esso collega¬ 
ta sarà spenta. Nella seconda fase Q1 
passerà aU’interdizione, RI si distacche¬ 
rà da massa mentre Q2 condurrà ecci¬ 
tando il relè e la lampada LI si accen¬ 
derà. Dopo di ciò il ciclo riprenderà da 
capo. È ora necessario spiegare la diffe¬ 
renza esistente fra i valori di CI e C2 
e di RI e RX, Ciò è stato reso neces¬ 
sario dall’imperfezione del nostro occhio. 


che come sappiamo, se la frequenza di 
accensione della lampadina è molto ele¬ 
vata, (al di sopra delle 17-20 accensioni 
al secondo) e conseguentemente l’inter¬ 
vallo di tempo tra una accensione e l’al¬ 
tra è molto breve, vede la lampada, a 
causa del fenomeno della persistenza del¬ 
le immagini sulla retina; come se fosse 
sempre accesa. La lampadina stessa per 
le sue caratteristiche, inerzia del filamen¬ 
to, necessita di un lampo dalla durata re¬ 
lativamente lunga altrimenti non farebbe 
a tempo ad accendersi (è questo il mo¬ 
tivo per cui nei flash stroboscopici, do¬ 
ve sono necessari anche 200 e più lam¬ 
pi al secondo le normali lampade a in¬ 
candescenza vengono sostituite da quel¬ 
le allo Xenon). 

Sono appunto queste considerazioni 
di ordine pratico che ci hanno spinto a 
dare ai componenti succitati i valori che 
compaiono nella lista, e sono sempre 
questi motivi che ci inducono a scon¬ 
sigliarvi di operare modifiche perché po¬ 
treste ritrovarvi con la lampada sempre 
accesa o sempre spenta anche se il cir¬ 
cuito dal punto di vista elettrico funzio¬ 
na ancora perfettamente. 

Ed ora torniamo a esaminare i singoli 
componenti. 

DI permette il passaggio di corrente 
solo nel suo senso di conduzione, dal 
catodo all’anodo; onde evitare che C3 
possa scaricarsi istantaneamente attra¬ 
verso RIO. 

Q3 e Q4 sono connessi nel classico cir¬ 
cuito Darlington che presenta un dupli¬ 
ce vantaggio. Innanzitutto, rispetto ad al¬ 
tri circuiti a transistori, l’alta impedenza 
di ingresso, dell’ordine di alcuni MQ, non 
influenza i tempi di scarica che sono quin¬ 
di determinati solamente da R8. Una im¬ 
pedenza bassa si sarebbe accoppiata al 
resistore R8 secondo la legge del paral¬ 
lelo tra resistenze diminuendone assai il 
valore il tempo di scarica di C3, cioè 
il periodo in cui il multivibratore funzio¬ 
na. Molti avranno sicuramente già pen¬ 
sato all’utilizzazione, al posto del Darling¬ 
ton, di un FET che presenta una impe¬ 
denza di ingresso molto alta. Ma con ciò 
si andrebbe incontro ad un altro grosso 
inconveniente: l’impossibilità da parte 
del FET di sopportare tra Drain e Sour- 
ge il passaggio della corrente di alimen¬ 
tazione dell’astabile che, a causa del pilo¬ 
taggio di un robusto relè, è abbastanza 
alta, circa 150 mA. 

La configurazione Darlington permet¬ 
te invece il passaggio attraverso Q3 di una 
discreta corrente, grazie appunto all’alto 
guadagno del sistema Darlington che co¬ 
me è noto, è uguale al prodotto del Beta 
dei singoli transistori. 

Il tempo in cui la lampada lampeg- 
gera è determinato dai valori di R8, C3 
e R9 secondo le formule di carica e sca¬ 
rica del condensaore; a questo proposito 
molto è già stato scritto, formule più o 
meno complesse valide per tempi più o 
meno lunghi. Anche noi vogliamo unirci 
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a questa schiera, non con la pretesa di 
raggiungere la perfezione teorica, ma 
fornendovi un metodo che, ad una sem¬ 
plicità di calcolo, unisce una discreta pre¬ 
cisione. Il tempo di carica (o di scarica) 
è dato da 3 a 5 volte il prodotto del 
valore della resistenza di carica (o di sca¬ 
rica) per il valore della capacità dove il 
tempo è espresso in secondi, la resisten¬ 
za in Ohm e la capacità in Farad. La carica 
del condensatore avviene in modo espo¬ 
nenziale, secondo il grafico di figura 3. 

La curva 1 rappresenta la carica, men¬ 
tre la 2 la scarica. Si noterà che le due 
curve si avvicinano asinoticamente (cioè 
senza mai raggiungerlo) al valore della 
tensione di carica (nel caso della scarica 
1 valore nullo). 

Il fattore moltiplicativo coriipreso fra 
3 e 5 deve essere inteso nel seguente 
modo: moltiplicando la costante di tem¬ 
po RC per 3 si otterrà il tempo dopo il 
quale la tensione di capi del condensato- 
re avrà raggiunto il 60% della tensione 
di carica mentre, moltiplicando RC per 
5, si otterrà il tempo dopo il quale tale 
tensione sarà prossima al 90-95% della 
tensione massima disponibile. Per valori 
intdrmedi della costante si avranno va¬ 
lori percentuali intermedi. 

Esemplificando il tutto nel nostro ca¬ 
so, sapendo che la tensione di carica è 
airincirca di IO V avremo che il tempo 


di carica è uguale a 5xR9xC3 uguale a 
5 X 10 ’ X 10 X 10“^’ uguale a 5 x 10“- 
uguale a 5 centesimi di secondo. 

Ricollegandoci a quanto detto sopra, 
dopo tre centesimi di secondo la tensio¬ 
ne ai capi di C3 sarà di circa 6 V (il 60% 
di 10 V) mentre dopo circa 5 centesimi 


di secondo sara vicinissima alla tensione 
di carica (9-9,5 V). 

Tutti i ragionamenti precedentemente 
fatti valgono anche per la scarica. Impor¬ 
tanti sono pure le funzioni svolte da C4 
e da DZl. Il primo ha il compito di sop¬ 
primere o almeno di attenuare gli impul- 



Fig. S - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato. 
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si spurii che vengono a sovrapporsi sulla 
rete a causa delFapertura e della chiusura 
del contatto del relè. DZl serve invece 
a tagliare i picchi di extratensione che po¬ 
trebbero venirsi a creare ai capi della 
bobina nei momenti in cui il relè si eccita. 
Avrete certamente già notato, inoltre, co- 
me Q1 e Q2 a differenza di quanto av¬ 
viene normalmente presentano correnti 
di collettore assai diverse. Ciò è dovuto 
al fatto che Q1 e Q2 presentano resi¬ 
stenze di collettori differenti: infatti men¬ 
tre RI è da 1.000 Q e quindi la cor¬ 
rente che scorre in Q1 è di circa 10 
mA, la resistenza di collettore di Q2 
è circa dieci volte più bassa, 120 O circa 
(a secondo del relè), e la corrente che 
la attraversa è di circa 100 mA. Corrente 
non sopportabile da un comune transi¬ 
store quale quello impiegato per Ql. Sul 
resto del circuito non vi è nulla di inte¬ 
ressante da far notare. Convenzionale è 
pure falimentazione in cui non è richie¬ 
sta una stabilizzazione particolare. 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Come potete osservare dalle fotogra¬ 
fìe, il nostro montaggio non è certamen¬ 
te esemplare, ma data la necessità di co¬ 
minciare le trasmissioni il più presto pos¬ 
sibile si è usufruito di una comune ba¬ 
setta forata. Ad ogni buon conto abbia¬ 
mo ritenuto opportuno presentarvi il cir¬ 
cuito stampato, anche se non è conte¬ 
nuto nelle sue dimensioni, ma con tut¬ 
te le basette ramate che abbiamo a dispo¬ 
sizione non abbiamo voluto fare econo¬ 
mia. Inutile dire di prestare attenzione 
alle saldature, alle polarità dei condensa- 
tori eccetera. Affinché anche voi possia¬ 


te realizzarlo coi cosiddetti fondi di ma¬ 
gazzino, riteniamo utile darvi alcune e- 
quivalenze. 

I transistori Ql e Q4 nel prototipo 
sono un BC207 e un BC441 che possono 
essere sostituiti da un qualsiasi transisto¬ 
re di bassa potenza al silicio, anche recu¬ 
perato da schede, purché abbiano una 
tensione di collettore emettitore di alme¬ 
no 20 V. Per quel che riguarda Q2 e Q3 
l’ideale sarebbe usare i BC301 o comun¬ 
que altri NPN che abbiano una tensio¬ 
ne di VCEO di 40 V con una corrente 
di collettore di almeno 1 A. Una nota 
particolare riguarda il relè: per la bobina 
nessuna caratteristica vincolante: i soliti 
12 V con una resistenza ohmica di alme¬ 
no 100 Q. 

Attenzione invece ai contatti di scam¬ 
bio poiché dovranno essere adatti al ca¬ 
rico che intendono collegargli tenendo 
presente che, se collegate carichi indutti¬ 
vi, la potenza sopportabile dai contatti 
sia almeno doppia di quella impiegata. 
Il condensatore C4 dovrà avere una ten¬ 
sione lavoro di almeno 4 volte la tensione 
che attraversa il contatto del relè, ossia 
impiegando Ila 220 di almeno 1000 V. 
La presenza di LI non è tassativa, essa 
è stata inserita nel progetto in quanto il 
pulsante utilizzato in fase di collaudo, del 
tipo per campanelli, la portava già inse¬ 
rita in parallelo ai suoi capi; volendo po¬ 
trà essere omessa a patto che si aumenti 
il valore della resistenza RII da 56 Q a 
1000 Q. Per il trasformatore niente di 
particolare basta che fornisca una corren¬ 
te di circa 0,4 A e una tensione di 
10 - 13 V c.a. 

PR deve sopportare almeno mezzo 
Ampère e una tensione di 30 V. 


COLLAUDO_ 

Inserita la lampada lampeggiatrice e 
collegato il tutto alla rete potremo pre¬ 
mere il pulsante. Se tutto è stato mon¬ 
tato correttamente la lampada incomin- 
cerà a lampeggiare smettendo dopo una 
decina di secondi, ripremendo il pulsante 
il ciclo ricomincerà. 

Qualora disgraziatamente il tutto non 
accada, ricontrollate l’apparecchiatura ve¬ 
rificando di non aver commesso i soliti 
errori: scambiato i componenti tra loro, 
invertito polarità di diodi o confuso il 
terminale di transistori o condensatori. 

Il circuito non è assolutamente critico 
e a meno di errori di montaggio o di 
sostituzioni avventate al di fuori di quel¬ 
le consigliate, tutto dovrà funzionare al 
primo colpo. Non ci resta quindi che au¬ 
gurarvi buon lavoro sicuri di una perfetta 
riuscita. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

RI : 

resistore da 1.000 Q 

R2 : 

resistore da 10 kO 

R3 : 

resistore da 1.000 Q 

R4 : 

resistore da 1.000 Q 

R5 : 

resistore da 10 kQ 

R6 : 

resistore da 10 kQ 

R7 : 

resistore da 1.000 Q 

R8 : 

resistore da 1 MQ 

R9 : 

resistore da 1.000 Q 

RIO : 

resistore da LOGO Q 

RII : 

resistore da 56 Q 3 W (vedere testo) 

CI : 

cond. elett. 100 |jF - 16 V 

C2 : 

cond elett. 50 - 16 V 

C3 : 

cond. elett. 10 pF -16 V 

C4 : 

cond carta e olio 0,1 pF - 
1.000 V (vedere testo) 

C5 : 

cond. elett. 1.000 pF - 25 V 

DI : 

diodo IN 914 

DZl: 

; diodo zener 24 V -1 W 

DZ2: 

diodo zener 4,7 V -1 W 

01 : 

transistore BC 207 

Q2 : 

transistore BC 301 

Q3 : 

transistore BC 301 

Q4 : 

transistore BC 207 

P : 

pulsante 

LI : 

lampada 15 V-50 ni A (facolt.) 

RY ; 

relè 12 V - 120 Q 

PR : 

ponte raddrizzatore 30 V - 0,5 A 

TI : 

trasformatore: primario 220 V 
secondario 12 V 
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PER VOI 


A UTOCOSTRUZIONE 

DELLE ANTENNE 
A STILO CARICATE 

Impiegando un comune “stilo” da un metro, ovunque reperibile, e “prolungandolo” con una 
adatta bobina, è possibile ottenere una interessante antenna CB compatta, utile per mezzi mobili, 
per comunicazioni a breve distanza, per impianti provvisori e simili. 



sservando le fotografie delle bat- 
iil fi taglie tra mezzi corazzati della se¬ 
conda guerra mondiale, non sfug¬ 
ge alfocchio attento di chi s’interessa di 
elettronica, il particolare delle lunghissi¬ 
me antenne a stilo utilizzate da autoblin¬ 
de sia germaniche che alleate. 

Tali antenne, appunto, misuravano due 
metri e mezzo, ed erano accordate “in 
quarto d’onda” per lavorare a frequenze 
attualmente occupate proprio dalla “no¬ 
stra” CB, 26-27 MHz, nei mezzi ame¬ 
ricani; o poco oltre i 28 MHz per gli 
analoghi della Werhmacht. 

Se nel campo specifico non fossero 
intervenute ricerche, e risultati utili, for¬ 
se la Citizen Band sarebbe stata assai 
handicappata, dal dover impiegare radia¬ 
tori simili. Ad esempio, i portatili detti 
confidenzialmente “mattoni” sovrastati 
da una “antennona” del genere, sareb¬ 
bero stati altrettanto bene accetti? Pro¬ 
babilmente no. E quanti automobilisti 
avrebbero accettato di montare un’asta 
metallica tanto alta, col pericolo magari 
di urtare un filo aereo sotto tensione. 

Comunque, grazie ad uno studio at¬ 
tento del sistema, oggi si possono rea¬ 
lizzare antenne per CB efficienti, dal rap¬ 
porto SWR (o ROS che dir si voglia) 
soddisfacente, lunghe solamente 70- 
80 centimetri; un metro al massimo. 

Chi ha una certa preparazione, sarà 
un poco perplesso da queste misure: co¬ 
me “risuonano” sugli 11 metri, sistemi 
che sembrerebbero adatti solamente per 
VHP? Semplice: una antenna qualun¬ 
que, dal punto di vista teorico, deve es¬ 
sere assimilata ad un accordo L/C, e co¬ 
me sappiamo, per 27 MHz è possibile 


realizzare un sistema risonante dimi¬ 
nuendo la capacità ed aumentando l’in¬ 
duttanza, o viceversa. Così, è possibile 
“costringere” alla risonanza lo stilo “al¬ 
lungandolo” artificialmente mediante un 
avvolgimento detto bobina di carico. Ora 
potremmo trattare la questione delle co¬ 
stanti distribuite e concentrate, per una 


dimostrazione teorica, ma non lo credia¬ 
mo necessario. 

Anzi, un discorso del genere annoie¬ 
rebbe molti, e servirebbe a pochi, per¬ 
ché chi potrebbe seguirlo ... sa già co¬ 
me stanno le cose! 

Quindi andiamo avanti con l’imposta¬ 
zione discorsiva che ci sembra più op- 



Fig. 1 - Utilizzo ideale di uno "siilo caricato''. 













































l/a - Equivalente dello ''stilo caricato”. 


portuna. Sempre il lettore che ha una 
certa pratica di antenne, al pensiero del¬ 
lo stilo “allungato” forse storcerà il naso: 
penserà: “eh chissà quante onde stazio¬ 
narie, crea un sistema del genere!” Bene, 
se questa antenna non è regolata, come 
tutte le antenne non ha certo un ROS fa¬ 
vorevole, ma se invece la si mette a pun¬ 
to con cura e pazienza, può arrivare a 1,5 
di SWR o altri valori simili e persino 
migliori. 


Fig.2- 




Fig. 2 - Ipotesi di montaggio provvisorio o di emergenza. 


Quindi gli “stili caricati” sono interes¬ 
santi sistemi compatti di radiazione, che 
funzionano benissimo; particolarmente 
se possono utilizzare un piano di massa 
riflettente, come ad esempio il tetto di 
una automobile (fig. 1) o la ringhiera di 
un balcone; ma funzionano sempre, an¬ 
che in condizioni teoricamente inaccetta¬ 
bili: fig. 2. 

Vediamo allora come possono essere 
realizzati. I materiali di base sono: uno 
stilo per radioricevitore multibanda lun¬ 
go 1 metro, reperibile presso qualunque 
ricambista. Un Plas-T-Pair Kit, distribuito 
dalla G.B.C. Italiana. Un Plug coassiale 
83-15P, alcuni metri di filo in rame smal¬ 
tato da 0 1 mm. 

Per iniziare fassemblaggio, ci si pro¬ 
cureranno alcuni tubi per pastiglie, o si¬ 
mili contenitori, dal diametro interno di 
10 mm, 15 mm e 20 mm. I detti saranno 
ben unti con vaselina, quindi riempiti 
di “Plas-T-Pair” preparato secondo le 
istruzioni miscelando polvere e solven¬ 
te. Attesa fessicazione, in tal modo si 
otterranno dei cilindri di plastica semi- 
trasparente e dura, dai diametri previsti 
e dalle altezze di 30 - 40 mm. 

L’antenna, “tipo” sarà assemblata co¬ 
me mostra la figura 3. Ovvero: innanzi- 
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plug coassiale 
comune 


per” RG8/U” 




Fig. 4 


tutto si forerà il cilindro in plastica lon¬ 
gitudinalmente, con una punta da trapa¬ 
no dal diametro identico a quello dello 
stilo, poi il fondo di questo sarà fonnato 
nella plastica, in modo che vi penetri 
per 15 - 20 mm. Se non si riuscisse ad 
innestarlo, lo si scalderà sulla fiamma 
del gas, si che “possa farsi strada” scio¬ 
gliendo la superfìcie interna. 

Ora, sul cilindro plastico, radialmente, 
ovvero ad angolo retto con lo stilo si pra¬ 
ticheranno due forellini da 0 1 mm inne¬ 
standovi dei comuni capicorda (eventual¬ 
mente, anche questi scaldati). 

Tra i due vi sarà una distanza di 35 mm. 
Fissato il filo in rame smaltato ad uno 
dei due capicorda, e “fatto rientrare” lo 
stilo per una migliore manovrabilità, sul 
cilindro sarà avvolta una bobina dalle 
spire strettamente accostate; 30 in tutto. 
Il terminale sarà portato alfaltro capocor¬ 
da. Si collegherà poi la serie stilo-bobina- 
capo-caldo-del-plug-coassiale, effettuan¬ 
do buone saldature (si noti la scanala¬ 
tura nel cilindro plastico, ricavabile con 
un seghetto: particolare di fìg. 4). 

Per finire, il cilindro sarà forzato nel 
plug in modo da ottenere un assieme so¬ 
lido, o eventualmente svasato e tornito 
per un accesso più facile. 

Tutto qui? Beh, no, siamo solo al prin¬ 
cipio, si può dire; perché occorre ora 
regolare l’antenna. Per il lavoro è neces¬ 
sario un misuratore di onde stazionarie, 
strumento peraltro ormai disponibile 
presso tutte le stazioni CB, autocostrui¬ 


to 0 commerciale. 

Lo SWR-Meter sarà inserito tra lo stilo 
ed il trasmettitore, quindi si potrà pre¬ 
mere il tasto dell’emissione e vedere co¬ 
sa succede: fìgg. 5 - 6. 

Niente paura, se immediatamente si 
evidenzia un rapporto SWR di 3 : 1 o 
altro un poco “spaventoso”. Semplice- 
mente, si abbasserà un poco lo stilo e si 
riproverà. Nuovo insuccesso? Nuova ri¬ 
duzione della lunghezza; e di seguito 
sino ad ottenere un ROS (SWR) buono. 

Quando il parametro ottimo è raggiun¬ 
to, si osserverà attentamente la posizio¬ 
ne; se lo stilo è stato raccorciato di, po¬ 
niamo 30 centimetri, oppure 35, dalla 
bobina avvolta sul cilindro “PLAST-T- 
PAIR” si dovranno togliere alfincirca 
10 spire. Comunque, è meglio iniziare 
con sei sole, e riprovare il ROS con lo 
stilo tutto allungato. 

Le successive riduzioni diranno quan¬ 
te altre spire sono da togliere perché la 
antenna risuoni e sia adattata “tutta aper¬ 
ta”. Un inciso. Forse, qualche lettore si 
chiederà perché lo stilo debba proprio 
lavorare “tutto fuori”. Lo spieghiamo su¬ 
bito. Un’antenna di questo genere, affi¬ 
da tutta la radiazione al settore che ha le 
costanti distribuite (il sistema telescopico 
appunto) mentre quello a costanti con¬ 
centrate (la bobina) irradia un segnale 
trascurabile. 

Ragion per cui, anche se si raggiunge 
un buon ROS (o SWR) con il sistema 
molto accorciato, il campo effettivo sarà 



Fig. 5 - Possibile sistema di prova. 
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debole, ed occorre trovare il punto che 
consente Tequilibrio tra l’assenza (o il 
minor valore) di onde stazionarie, e la 
massima superficie radiante utilizzabile. 
Il buon ROS, non è tutto, quindi. 

Torniamo al lavoro. Allorché per mi¬ 
nimizzare le stazionarie occorre ridurre 
l’altezza dello stilo di soli 40-50 mm, si 
deve fare molta attenzione, perché basta 
togliere una spira di più per rovinare 
tutto, quindi le prove saranno fatte pro¬ 
prio svolgendo una sola spira per volta. 
Ove si riesca ad ottenere un rapporto di 
1,3 : 1 o simili, non conviene insistere, 
perché continuando a ridurre l’induttan¬ 
za della bobina caricatrice, il ROS tor¬ 
nerebbe a salire, ed allora purtroppo si 
renderebbe necessario svolgere del tutto 
le spire residue, rifare la bobina e iniziar 
da capo! 

Invece, sapendosi ‘‘accontentare” (do¬ 
potutto questa antenna non ha ambi¬ 
zioni professionali) il tutto è pronto al 
lavoro. L’avvolgimento sarà protetto da 
un buon rivestimento in Q-dope, per po¬ 
ter resistere all’umidità, e a tutte le con¬ 
dizioni atmosferiche avverse, o meglio 
con un tratto di guaina termorestringente. 
Questo tubo plastico, scaldato su di una 
candela o simili, si contrae permanente- 
mente e siccome risulta un buon isolan¬ 
te RF, proprio non v’è di meglio in que¬ 
sto caso, anche sul profilo meccanico. 

Se il lettore ha in casa uno stilo lun¬ 
go 90 centimetri, non occorre che ne ac¬ 
quisti appositamente una da 100; lo può 
utilizzare modificando la bobina carica¬ 
trice: il diametro di questa sarà aumen¬ 
tato a 20 mm (la preparazione di questo 
cilindro è già stata considerata) e le spire, 
inizialmente saranno 18, ma probabil¬ 


mente il ROS migliore si otterrà con 11 
o 12 spire. Il che non deve indurre il 
lettore a provar subito con una dozzina, 
perché questi stili funzionano bene, ma 
pretendono una taratura pignola. 

Il montaggio dell’antenna un “pò più 
corta” sarà perfettamente eguale all’altro, 
e così la regolazione sperimentale. 

Anche in questa antenna, la guaina 
termorestringente se è disponibile, rap¬ 
presenta la miglior copertura che si pos¬ 
sa esser messa in opera per la bobina. 

Infine, poiché vi sono in commercio 
anche stili lunghi 120 centimetri (sebbene 
siano meno facili da reperire presso ven¬ 
ditori di materiali “comuni”, non profes¬ 
sionali) esporremo i dati anche per la bo¬ 
bina di carico di quest’ultimi: inizialmen¬ 
te si avvolgeranno 25 spire sul cilindro 
in plastica del diametro di 15 mm, il 
terzo previsto. 

Probabilmente, come ci suggerisce la 
nostra esperienza, in questo caso il ROS 
migliore lo si troverà con 16-18 spire; ma 
attenzione, perché questo tipo di stilo ca¬ 
ricato risulta assai più critico da regolare: 
per ragioni in parte oscure, ed in parte 
appurabili con i calcoli, che però non sem¬ 
pre dicono il vero, perché se lo fosse, non 
occorrerebbe la sperimentazione. 

Ecco tutto; aggiungiamo solcane no¬ 
te: questo tipo di lavoro non si adatta a 
chi è impaziente, vuole giungere subito 
a dei risultati e non trova piacere nella 
sperimentazione per la sperimentazione. 
Inoltre, durante la fase più delicata del 
lavoro, cioè la riduzione dell’avvolgimen¬ 
to, non si deve assolutamente operare su 
di un banco metallico, o in prossimità di 
armadi metallici, o di tapparelle a stri¬ 
sce di alluminio o di analoghe superfici. 































ppena ho terminato di leggere le 
alcune migliaia di risposte al que¬ 
stionario, che si erano accumulate 
sulla mia scrivania nel giro di qualche 
mese, mi sono sentito euforico; SPERI¬ 
MENTARE piace proprio a tutti e, sen¬ 
tite, sentite piacciono anche le rubriche, 
almeno la Scrivania, le divagazioni a pre¬ 
mio, che ha fatto già tanti nuovi abbonati, 
che adesso stanno già ritentando la sor¬ 
te. Sapete quanti sono che la pensano 
come l’Augusto da Marina di Pisa che ha 
scritto: “non sopprimete le rubriche, che so¬ 
no la parte più distensiva e piacevole del¬ 
la rivista. Uelettronica è un bellissimo 
hobby ma non se ne deve fare una fis¬ 
sazione. Ci vuole anche il relax”. 

E allora viva la Scrivania, viva le Di¬ 
vagazioni a premio, viva la fine del mese, 
viva il 27 cioè, viva Questo mese con 
quel che segue. 

In verità qualche strana risposta c’è 
stata, bisogna ammetterlo. Un tale ha 
mandato il questionario, naturalmente 
senza firmarlo, e in bianco, scrivendo 
nelle sole osservazioni “io la scrivania 
non la compro perché è brutta”. Certo 
non è Sofia Loren, ma che tempista deve 
essere questo tale che riesce a comprare 
solo il numero che contiene il questio¬ 
nario! Un altro, sfruttando il fatto che la 
tassa era a carico del destinatario, ha 
scritto “date un bacio alla segretaria di 
redazione”, l’ho accontentato perché ne 
valeva la pena. L’informo che la richie¬ 
sta è ripetibile. C’è poi un S. Giuseppe, 
che da uno dei tanti Castiglione che esi¬ 
stono in Italia ha chiesto l’eliminazione 
fisica del sottoscritto, a questo degno con¬ 
tinuatore dell’opera delle SS penso che 
bisognerebbe applicare la seconda legge 
della termodinamica, che lui certamente 
non ha mai sentito nominare. Mi è venu¬ 
ta in mente questa legge perché è legata 
ad un discorso intellettuale che avevo 
iniziato con una simpatica lettrice vero¬ 
nese (CB) incontrata ad uno stand della 
BIBE, un’esposizione annuale di vini che 
si tiene a Genova e che, fra l’altro, mi ha 


convinto a comprare 80 bottiglie di vino 
D.O.C. 

A questo proposito debbo informarla, 
tramite questa rubrica, visto che anch’io 
faccio il possibile per risparmiare consi¬ 
derato quel che costa spedire una lettera 
a causa della stangata, che il Pinot grigio 
è veramente una cannonata ed il Rosé 
brut un’autentica bomba atomica! 

Per quanto concerne la seconda legge 
della termodinamica, di cui ha fatto cen- 


Fig. 1 - Ecco la gra¬ 
ziosa CB che potreb¬ 
be convìncere anche 
voi ad acquistare 
delVottimo vino 
D.O.C. 


no alla evanescente veronese, e che è 
nota anche con il nome di principio en¬ 
tropico, penso che si adatti perfettamen¬ 
te ad essere applicata al matrimonio, il 
quale, ormai lo sanno tutti, è in crisi 
perché si tratta di una concezione molto 
vecchia. Infatti, secondo la legge in que¬ 
stione, per costruire un edificio, un tele¬ 
visore oppure una famiglia, è indispen¬ 
sabile un fine coerente e coordinato, per 
il loro disfacimento invece non bisogna 
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Fig. 2 - Macchina automatica progettata nel 1928 da un noto fìsico - umorista sovietico per 
ovviare agli inconvenienti provocati nel matrimonio dalla seconda legge sulla termodinamica. 


fare assolutamente nulla; basta aspettare. 

Questa perfida legge seconda della 
termodinamica sarà Punica colpevole del 
non uso, della non evoluzione, del non 
rinnovamento e del non perfezionamen¬ 
to. Dunque cara affascinante veronese 
il vincolo matrimoniale si spezza a cau¬ 
sa del non agire perché esso, quale isti¬ 
tuto, è fimmobilità ne acuisce la con¬ 
traddizioni, manda in rovina i congegni, 
come avviene per quajsiasi meccanismo 
o componente sia esso quello di una 
autovettura o di un televisore. 

Mentre mettevo a punto questo sotti¬ 
lissimo ragionamento in cui l’elettronica, 
sotto forma di un accenno ad un tele¬ 
visore, può essere collegata al Pinot gri¬ 
gio D.O.C., mi sono 'appisolato su una 
delle mie famose poltrone tutto fare. So¬ 
no passate alcune ore senza che succe¬ 
desse nulla poi, preannunciati da un ru¬ 
more bianco, mi sono apparsi i soliti due 
extra-terrestri che ormai sono abituati a 
farmi visita ogni mese. Fra l’altro quan¬ 
do chiedo loro se sono degli extra-terre¬ 
stri autentici essi mi rispondono di si 
perché, secondo loro, sto sognando una 
cosa che è reale, come si può sognare 
ad occhi aperti, dicono essi, si può esse¬ 
re svegli ad occhi chiusi. 

Appena li ho visti ho chiesto loro per 
quale motivo avevano tardato tanto a far¬ 
si vivi: mi hanno risposto che erano an¬ 
dati alla fornace a fare la pipì visto che 
nelle città italiane ormai è impossibile 
trovare un vespasiano. Strano dico io, 
ma a Milano vi sono anche le fornaci? 
Ma che Milano, siamo andati alla For¬ 
nace costellazione e lungo il cammino 
abbiamo dovuto effettuare una deviazio¬ 
ne per sfuggire un black-hole, che ci ve¬ 
niva incontro. AUa mia domanda per 
quale motivo dicevano le parole buco ne¬ 


ro in inglese ma hanno risposto che cre¬ 
devano che in italiano si trattasse di una 
espressione sconveniente. Ho detto di no 
ed hanno proseguito dicendomi che si 
riferivano a un piccolo buco nero costi¬ 
tuito da una massa pari a cento trilioni 
di tonnellate di materia, concentrata in 
una microsfera di alcuni milionesimi di 
millimetro, ossia appena qualche decina 
di volte più grande di un atomo di idro¬ 
geno o meglio ancora dell’ordine della 
lunghezza d’onda dei raggi X. Uno dei 
due mi ha anche detto che il famoso bo¬ 
lide della Tunguska, caduto in Siberia il 
30 giugno 1908 e che fece distruzioni 
immense senza che sia stato possibile 
raccoglierne dei frammenti consistenti, 
probabilmente era un buco nero. Dun¬ 
que voi che mi leggete quando qualcu¬ 
no parla di buchi neri, non fatevi dei con¬ 
cetti osceni ma ricordatevi della spiega¬ 
zione scientifica che mio tramite, vi han¬ 
no dato gli extra terrestri. 

I due chiacchieravano ma guardavano 
anche con attenzione la bottiglia di Pinot 
Grigio che era vicino alla poltrona; per 
sviare la loro attenzione li ho pregati di 



Fìg. 3 - Questa corrente a denti di sega, simile 
ai denti di una sega da taglialegna che va 
avanti ed indietro, è del tipo continuo od al¬ 
ternato? 


aiutarmi a tracciare uno schemino che il 
professore di fisica voleva da Pierino, 
ma i due hanno afferrato con le mani 
magnetiche la bottiglia portandola sopra 
la loro bocca-imbuto alternativamente, 
prima uno poi l’altro, ed emettendo gri¬ 
dolini di gioia mentre io versavo lacrime. 

Mi hanno detto che il Pinot era di 
loro gusto e di fargliene trovare qual¬ 
che altra bottiglia da esportare nello spa¬ 
zio, in cambio delle lezioni che essi mi 
davano per rendere meno visibile la mia 
ignoranza. 

Poi l’omino n. 1, dimostrando che la 
sua memoria funzionava anche quando 
beveva, mi disse: rispondi bene a questa 
domanda e ti faccio lo schema che de¬ 
sideri: se abbiamo una corrente alternata 
a 220 V con una frequenza di 50 Hz, 
od anche una tensione di 10 V con fre¬ 
quenza di 2.000 kHz, che in questo caso 
esce da un radiotrasmettitore, aumentan¬ 
do la frequenza la tensione aumenta o 
diminuisce? 

Accidenti ho pensato fra me guarda 
che razza di domanda ma va a fare e 
ho cominciato a cogitare. Se la frequenza 
aumenta, mi sono detto, l’energia eviden¬ 
temente aumenta e quindi la tensione 
cresce. Voi che cosa avreste detto? (ri¬ 
spondete prima di proseguire nella lettura, 
se non è inutile, il gioco non vale la can¬ 
dela). 

Aze, trenta volte Aze risponde il se¬ 
condo extra-terrestre non lo sai che au¬ 
mentare la frequenza significa aumentare 
soltanto il numero dei periodi, che voi 
chiamate anche cicli al secondo o meglio 
hertz (con Vh minuscola perché le unità 
di misura, scritte per esteso, come hertz, 
volt, ampère vogliono la lettera minuscola 
ed in italiano non accettano il plurale 
con la s come scrivono tanti, se abbre¬ 
viate invece si debbono scrivere con la 
lettera maiuscola Hz, V, A q così via)? 

La tensione in questo caso è rappre¬ 
sentata dall’ampiezza la quale non subi¬ 
sce alcuna variazione se varia la fre¬ 
quenza. 

Fra me stavo pensando che ero pro¬ 
prio un pirla quando quello mi concede 
il ricupero: disegna sull’etichetta della 
bottiglia di vino vuota quello che lui 
chiama una forma d’onda a dente di se¬ 
ga, come potete vedere in figura 3 e che 
se la guardate per bene, sembra incre¬ 
dibile, ma pare di vedere i denti della 
sega di un taglialegna e mi dice: questi 
denti di sega si riferiscono ad una cor¬ 
rente continua od alternata? 

Voi che mi dite? Se mi riferisco alla 
sega vera e proprio, penso, sembra trat¬ 
tarsi di una corrente alternata, perché la 
sega del taglialegna infatti va avanti e 
indietro eseguendo un moto alternativo, 
poi anche nella figura i denti vanno su 
e giù, per così dire a scatti; perciò pren¬ 
do una decisione e dico: si tratta di una 
corrente alternata. Mille volte Aze dice 
rextra-terrestre n. 2. Ma non vedi che i 
denti della sega, cioè i denti di sega, nel 
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diagramma si trovano tutti dalla parte su¬ 
periore della linea tratteggiata che sta ad 
indicare il valore zero? Ciò significa che 
rintensità di corrente varia, in questo ca¬ 
so ad intervalli regolari, ma che il senso 
della corrente non cambia. Invece nella 
corrente alternata, qualsiasi forma essa 
abbia, ad un periodo positivo ne segue 
uno negativo e viceversa. Nel nostro caso 
la corrente parte da zero^ sale ad un pic¬ 
co, cioè ad un valore massimo, e così 
di seguito. Ci troviamo dunque di fronte 
ad una corrente continua pulsante, avente 
la forma di dente di sega. 

Un gran colpo mi ha svegliato, o per 
lo meno nii ha fatto aprire gli occhi: per 
terra, come la volta precedente c’era, ol¬ 
tre alla bottiglia proprio vuota, un foglio 
dove era scritto con la mia calligrafia 
“Se vuoi imparare qualche cosa di utile 
abbonati a SPERIMENTARE, se non hai i 
quattrini sufficienti compralo ogni mese e 
partecipa alle divagazioni a premio''. 

Li per li mi è venuta l’idea di parte¬ 
cipare anch’io al concorso ma poi o rin- 
ghiottito l’idea. Come avrei fatto a ri¬ 
spondere alle domande? 


UN ELETTRONE UFOLOGICO» 
I VINCITORI 


Le risposte alla divagazione a premio UN ELETTRO¬ 
NE UFOLOGICO... questa volta sono state un tan¬ 
tino meno numerose. Il quesito evidentemente si è 
dimostrato più difficile di quanto in apparenza po¬ 
tesse sembrare! 

Qualcuno del resto ha pensato che trattandosi di 
corrente alternata a bassa frequenza (50 Hz) che si 
propaga con la stessa velocità della luce l’elettrone 
facesse in tempo a giungere al frullatore prima che 
si invertisse il segno della corrente. Purtròppo que¬ 
sto ragionamento è errato mentre era giusta la terza 
soluzione secondo la quale l’elettrone non arriverà 
mai al frullatore perciò impiega un tempo infinito. 
La spiegazione del mistero ve la darò con la prossi¬ 
ma divagazione a premio, intanto vi dico soltanto 
che non è vero che la corrente si propaghi lungo i 
conduttori con la stessa velocità della luce.... 

A giudizio insindacabile della redazione sono stati 
assegnati i due premi, sotto forma di un abbonamento 
annuale a SPERIMENTARE, ai signori: 

Roberto MASNARDI, Via Cesare Battisti 40 VI- 
MODRONE (Milano) 20090 
Franco MATARRESE, Via Vincenzo Mosca 39 
80129 NAPOLI ’ ’ 


Il rumore lo aveva fatto Pierino che 
entrando precipitevolissimevolmente nel¬ 
la mia stanza aveva sfondato una porta 
aperta. Mentre si allungava per terra, mi 
chiese se avevo disegnato il circuito. Do¬ 
po aver visto la bottiglia vuota, non ha 
atteso la risposta, si è alzato ed è uscito 
per la porta aperta. 

Come sempre il mio rimedio siete voi 
che dovete farmi capire se Pierino, e di 
conseguenza io che sono suo padre, ap¬ 
parteniamo alla famiglia dei tonni, oppu¬ 
re a quella dei surrogati che ci vendono 
come tonno in scatola. 

fi professore la settimana scorsa ha 
chiesto al Pierino di disegnare sulla la¬ 
vagna Io schema più semplice possibile 
di un radioricevitore, quello che lui chia¬ 
ma per l’appunto il ricevitore del nonno, 
fi Pierino ha fatto uno schizzo identico 
a quello che potete osservare in figura 5 
che a me pare esattissimo. Infatti vi è 
il sistema di antenna che serve ad ac¬ 
chiappare i segnali e a spingerli a forza 
dentro al circuito sintonizzato che è com¬ 
posto dalla bobina e dal condensatore 
variabile, che è disegnato con tanto di 
freccia, e che serve sezionare o sele¬ 
zionare, come dice il professore, le fre¬ 
quenze ed infine abbiamo anche quello 
che chiamiamo riproduttore acustico e 
che in questo caso è una cuffia ma non 
di quelle da neonati, ma una vera cuffia 
con le due coma laterali. Mi riferisco alle 
coma su cui scorrono i padiglioni per re¬ 
golarli in funzione del diametro della ca¬ 
poccia, non delle coma alle quali allude 
il professore di Gigino che dice sempre 



Fig. 5 - Il circuito sotto accusa. Schema elettrico 
del ricevitore più elementare secondo la versione 
di Pierino, Che ve ne pare, mi sembra che non 
vi sia nulla da dire sul suo conto. 

“Le corna sono come i primi denti fanno 
male quando spuntano ma poi aiutano a 
mangiare”. 

11 professore ha detto di no, ha detto 
che se questo circuito lo si sintonizza su 
una stazione la corrente circola nel cir¬ 
cuito sintonizzato ma che nella cuffia 
non si sentirà un tubo. Gli ha dato quat¬ 
tro dicendogli ché' se entro la settimana 
non gli portava lo schema giusto gli avreb¬ 
be ridotto il voto di una metà. 

A me sembra che questo circuito sia 
adatto a ricevere le onde em quindi non 
capisco come possa ricevere i tubi. For¬ 
se le mie idee non sono troppo chiare 
a causa del Pinot dunque scrivetemi pre¬ 
sto la risposta; mi raccomando non scri¬ 
vete un romanzo, solo poche righe e due 
abbonamenti annuali sono a vostra dispo¬ 
sizione in funzione di autoriduzione del¬ 
la stangata! 




Antifurto elettronico 
per autovettura 

L 16.900 È un apparecchio di dimensioni 

molto ridotte che consente non solo la 
protezione dell’ahitacolo, ma anche del 
bagagliaio, del vano motore e degli accessori. 

L’intervento, all’aprirsi delle portiere, è opportunamente 
ritardato per consentire al proprietario la disattivazione dclPimpianto. 

Gli accessori quali: radio, mangianastri e simili sono invece protetti dall’intervento 
rapido dell’allarme che entra in funzione immediatamente al primo 
tentativo di furto. KC/3800-00 


vendita presso tutte le sedi G.B.C. 


disponibile anche in kit a L, 13.900. 



IL RADIORICEVITORE 
più pìccolo 
del mondo 

con un circuito intec 
Alta sensibilità 
di ricezione in AM. 

Completo di auricolare. 


ZD/0024-00 
L. 9.3Q0 
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in vendita presso le sedi GBC 
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20 AX; 

Ilo sistema per 
televisori a coiori 
Che eitetlua 
automaticamente 
la converyenza 
dei tre lascetii 
su timo lo SGUermo 


Per realizzare ciò, esso impiega: 

• un nuovo cinescopio con 
cannoni allineati (in-line) 

• un giogo con bobine 
di defiessione a seiia 
“muitisezione", capaci di 
generare campi magnetici 
parastigmatici. 

Questi due nuovi componenti, 
reaiizzando automaticamente 
la convergenza dei tre fascetti 
suilo schermo eiiminano dal 
collo del cinescopio, 
l’ingombrante unità per la 
convergenza dinamica e quella 
per lo spostamento laterale 
del blu. 



Il nuovo cinescopio possiede 
inoltre queste altre novità: 

• fosfori dei tre colori depositati 
a strisce verticali e maschera 
termocompensata, con 
fessure al posto dei fori; 
queste due particolarità 
semplificano la messa 

a punto della purezza 
dei colori. I fosfori 
od alto rendimento luminoso 
consentono una maggiore 
brillantezza dell’immagine. 

• sistema di smagnetizzazione 
più semplice richiedente 

un minor consumo d’energia. 


I principali vantaggi del nuovo 

sistema possono essere così 

riassunti: 

• minor numero di componenti 
usati e minor tempo per la 
messa a punto del televisore 
in sede di collaudo in 
produzione e presso l’utente. 

• maggior sicurezza 
di funzionamento 

• minore consumo di energia 

• colori più stabili e naturali 

• visione dell’immagine dopo 
soli 5 secondi dall’accensione 
dell’apparecchio. 

• minor profondità del mobile 

• uno stesso telaio per 
cinescopi da 18", 20", 22", 26". 


La Philips si trova all’avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie per la televisione a colori grane ai 
suoi laboratori di sviluppo e all’esperienza che le deriva da una grande produzione di cinescopi e di altri 
componenti impiegati attualmente nel 50% degli apparecchi TVC costruiti in Europa. 

PHILIPS s.p.a. Sez. Elcoma - P.za IV Novembre, 3 ■ 20124 Milano - T. 6994 
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dialogo con i lettori di Gianni 


BRAZIOLI 


• • • 






Questa rubrìca tratta la consulenza tecni¬ 
ca, la ricerca, i circuiti. 1 lettori che 
abbiano problemi, possono scrivere e 
chiedere aiuto agli specialisti. Se il loro 
quesito è di interesse generico, la risposta 
sarà pubblicata in queste pagine. Natu¬ 
ralmente, la scelta di ciò che è pubbli- 
cabile spetta insindacabilmente alla Reda¬ 
zione. Delle lettere pervenute vengono 
riportati solo i dati essenziali che chia¬ 
riscono il quesito. Le domande avanzate 
dovranno essere accompagnate dalPim- 
porto di lire 3.000 (per gli abbonati 
L. 2.000) anche hi francobolli a copertura 
delle spese postali o di ricerca, parte delle 
quali saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia possibile 
dare una risposta soddisfacente. Solleci¬ 
tazioni 0 motivazioni d'urgenza non pos¬ 
sono essere prese in considerazione. 


DUE INDICATORI 

DI BILANCIAMENTO 

PER COMPLESSI STEREO HI-FI 

Sìg. Roberto Bandanelli, 
via Zucchellì 7, 44100 Ferrara. 

Seguo da un anno la Vostra ammire¬ 
vole Rivista e devo farVi i miei più vivi 
complimenti. 

Da principiante mi rivolgo a Voi per 
un grosso problema che penso riguardi 
una grossa schiera di sperimentatori ed 
amanti della musica. Sono in possesso 
di un amplificatore Stereo HI-FI Siemens 
di cui vi allego lo schema e le caratteri¬ 
stiche; ebbene lo vorrei corredare di un 
indicatore di bilanciamento senza che ciò 
possa influire sulla sua resa. Potrebbe 
indicarmi im circuito non molto comples¬ 
so per realizzare il compito? 



Fig. 1 - Schema elettrico di un amplificatore stereo con tradizionale milliamperometro 
con zero centrale. 


BC108 BC178 



Fig. 2 - Circuito di uno dei due rami, di cui RI e R3 non hanno valori fissi, ma da 
scegliere in base aU’impedenza di uscita, e alla potenza degli amplificatori. 
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Fig. 3 - Tabella delle possibili varianti di RI e R3 dello schema di figura 2. 


Nella figura 2, è presentato il circuito 
di uno dei due rami, perfettamente identici. 
Si nota che RI ed R3 non hanno valori 
fissi, ma da scegliere in base alVimpedenza 
d'uscita degli amplificatori ed alla potenza 
relativa; le possibili varianti sono riportate 
nella figura 3 (la potenza massima è nella 
prima colonna a sinistra). 

Nella figura 4 si può osservare il circuito 
stampato del dispositivo dal lato rame, 
e nella 5 dal lato parti. 

Anche questo interessante e moderno 
indicatore deve essere direttamente connes¬ 
so in parallelo ai box degli altoparlanti, 
e non introduce alcuno scadimento di 
qualità. 

Tutto sommato, il circuito presenta un 
solo dettaglio ‘"noioso”: 


Anche noi, signor Bandanelli, pensiamo 
che un indicatore di bilanciamento interessi 
numerosi lettori, perché sono molti i Kits 
in circolazione che permettono di realizzare 
amplificatori stereo dalle più varie potenze 
e prestazioni, ma, vedi caso, l'assoluta 
maggioranza di questi non prevede il pur 
utile indicatore “balance”. Quindi, per una 
volta vogliamo strafare; invece di un solo 
circuito ne riportiamo addirittura due, di¬ 
versamente concepiti. Il primo appare nella 
figura 1; per l'indicazione usa un tradizio¬ 
nale milliamperometro a zero centrale e 
deve essere collegato direttamente ai due 
altoparlanti, o casse acustiche (Loudspea- 
ker). Non altera assolutamente il responso 
perché ha resistenze di ingresso, sui due 


Fig. 4 . Basetta a circuito stam¬ 
pato in scala 1 : 1. 


rami, molto più grandi di quelle dei dif¬ 
fusori. 

Non prevede alcun controllo semifisso: 
il valore di R3 sarà scelto in base alla 
sensibilità dell'indicatore; 10.000 fì per 
1 mA; 100.000 per 100 \iA ed analoga¬ 
mente nelTintermedio. 

La tensione di lavoro dei due condensa- 
tori da 100 \\F dovrebbe essere pari ad 
almeno la metà di quella che alimenta 
gli amplificatori; per sicurezza, noi consi¬ 
gliamo di usare elettrolitici da 100 \}F/63V, 
comunemente reperibili. 

Nel secondo indicatore al posto del mil¬ 
liamperometro si utilizza un sistema “tutto 
elettronico” che manifesta il bilanciamento 
avvenuto con l'accensione, di due LED. 


o o 


Fig. 5 - Disposizione dei componenti. 



Fig. 6 - Indicatore di bilanciamento impie¬ 
gante i LED. 

si tratta della regolazione dei trimmer 
“VRl” e “VR2” da effettuarsi per paragone 
con l'ausilio di un amplificatore munito 
del proprio indicatore di bilanciamento. 
I controlli dovranno essere posti in un 
punto che dia luogo all'accensione contem¬ 
poranea dei LED quando la potenza ir¬ 
radiata da due canali è pari. 

Questo lavoro può essere svolto usufru¬ 
endo di un amplificatore messo a disposi¬ 
zione da un amico (quale audiofilo non 
ne conosce altri?) o affidato ad un labo¬ 
ratorio. Un tecnico per regolare i controlli 
impiega circa un minuto ed è difficile 
che pretenda un compenso per la sua 
prestazione, specie se opera per conto di 
un cliente. 

Ad abundantiam, ora, riportiamo nella 
figura 6 la fotografia del prototipo del 
“balance meter” impiegante i LED, e non 
ci resta che salutarLa in tutta cordialità, 
signor Bandanelli! 


STROBOFLASH 
PER SALA DA BALLO 

Sig. Maurizio Gallo, 

Viale Regina 11, Fino Momasco, Como 

Desidererei lo schema elettrico, e tutte 
le segnalazioni necessarie, per la realiz¬ 
zazione di un flash stroboscopico adatto 
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ad una sala da ballo. Cordiali saluti. 


Pubblichiamo il circuito da Lei richie¬ 
sto nella figura 7. 

Si tratta di un apparecchio di progetta¬ 
zione U.S,A. e commerciato ad un prezzo 
sorprendentemente alto; nel campo di 
diverse centinaia di migliaia di lire! 

Le funzioni sono le seguenti: 77, norma¬ 
le trasformatore di alimentazione per tubi, 
impiegato trascurando le basse tensioni 
previste per i filamenti, carica CI ad un 
valore di circa 100 V, ed alimenta il flash. 
Tramite un piccolo trasformatore in salita, 
o un quadruplicatore di tensione a diodi 
(esterno), dalVamplificatore che sonorizza 
il locale, si prelevano impulsi audio rial¬ 
zati; questi producono Tinnesco dello SCR 
2N1597, e al momento dello '^scatto” si 
ha la scarica del CI tramite Tl, elemento 
d'innesco. In tal modo, un picco di tensio¬ 
ne del valore di circa 5,000 V produce 
l'accensione del tubo-flash, con una ca¬ 
denza di due-tre secondi massimo. 

Il tubo "'SA309" può essere sostituito 
dall'Amglo *'H88ST" reperibile in Italia, 
presso la Ditta Hruby, via Teodorico 22, 
telefono 367.636 - 368.262 Milano. Così 
il trasformatore Tl, in origine un ‘PF3"può 
trovare un equivalente nell'Amglo ST25. 

Relativamente ai semiconduttori, non 
v'è problema; T1N3563 equivale al dome¬ 
stico (!) 1N4007, riN3255 ha le medesime 
caratteristiche dell'lN4006, e lo SCR 
2N1597 è un modello piuttosto vecchio 
che trova ottimi sostituti in tutti i moderni 
diodi controllati da 600 V inversi ed lA, 
'‘plastici" e non. D2, infine, è un comune 
Zener da 5 Vgenere BZY88C5V1 o simili. 

Una nota di cautela. Noi non disap¬ 
proviamo, di base, l'uso di "psycolight" 
nelle sale da ballo, ma risulta da studi 
molto precisi dell'associazione dei medici 
americani, che simili flash ripetitivi possa¬ 
no scatenare crisi di isteria, o peggio di 
epilettismo in soggetti apparentemente 
normali. Anche se i medici U.S.A. non 
affermano altro, certe ricerche dimostrano 
che l'azione ripetitiva dei lampi può causare 
anche esplosioni di violenza nei soggetti 
neurolabili. 

Beh, il nostro pensiero, è che di matti 
conclamati o potenziali, ve ne siano anche 
troppi, oggi: veda Lei, signor Gallo... 


PER NATALE SI REGALA,.. L’UDITO! 

Sig. G.F. (nome omesso d’Uffìcio) 

S. Aurunca (CE). 

Poiché soffro di ipoacusìa, e gli otofoni 
del commercio risultano troppo costosi 
per i miei mezzi (sono disoccupato) ho 
deciso di farmi un regalo particolare, per 
le prossime festività, ovvero un otofono 
costruito con le mie mani. 

Non ho molti problemi di materiale, 
perché in previsione di tale lavoro raccol¬ 
go da vario tempo micro-microfoni ed 
auricolari subminiatura da 500 Q - 250 Q 




«2 

5J M 


Fig. 7 - Flash stroboscopico adatto ad una sala da ballo. 
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Fig. 8 - Schema elettrico di un’ampli¬ 
ficatore “ausiliario”. 


e simili e capsulette. 

Piuttosto sono in dubbio sul circuito. 
Non vorrei impiegare un integrato, per¬ 
ché ne ho rotto qualcuno e penso di 
essere ancora poco preparato per questo 
genere di montaggi. 


Desidererei quindi lo schema di un 
otofono di classe, ma da costruire tra¬ 
mite componenti di tipo usuale, se pos¬ 
sibile miniatura. 

Vi prego di tener presente che non sono 
altro che un modesto dilettante, e so¬ 
pratutto non pubblicate il mio nome. ‘ 

È un vero peccato, caro signor G.F. che 
Lei abbia escluso gli IC, altrimenti avrem¬ 
mo potuto guidarLa alla realizzazione di 
un apparecchio davvero all'altezza dei tem¬ 
pi, seppur impiegante un modesto 'VM200" 
oppure "\ìPCU". Comunque, certo nessuno 
meglio di Lei conosce i Suoi limiti, o pre¬ 
ferenze. 

Quindi, nella figura 8 riportiamo il cir¬ 
cuito elettrico di un amplificatore "ausilia¬ 
rio" progettato dalla celebre Intermetall, 
certo buono e riducibile nelle dimensioni 
di tre quarti di scatola di cerini. L'ali¬ 
mentazione è ricavata da una piletta al 
Mercurio da 1,3 V (un "bottoncino"). Il 
trimmer da 100.000 Q situa il guadagno 



Fig. 9 - Schema elettrico di un amplificatore “sofisticato”. 
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CIRCUIT niAGRAM 
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Fig. 10 - Circuito di base di un otofono 
impiegante TIC OM 200 Philips. 
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Fig. 11 - Otofono 
moderno impiegan¬ 
te L’OM 200 e un 
condensatore al tan¬ 
talio “cr. 



generale, mentre quello da 10.000 Q la 
banda passante. Si tratta di un apparec¬ 
chio semplice, ma proprio per questo mol¬ 
to affidabile. 

Di tutfaltro tipo è Vapparecchio che 
riportiamo nella figura 9; si tratta di un 
amplificatore “sofisticato’" che prevede sia 
il funzionamento con il microfono che 
con un captatore a induzione per usi tele¬ 
fonici e similari (Hsp). 

Prevede il controllo automatico della 
sensibilità (R15 -T5-R12eparti annesse), 
nonché quello manuale (R9) ed è sempre 
alimentato con 1,3 V. Tale circuito si deve 
alla Siemens e, ingombro a parte, è davvero 
degno del massimo interesse. 

Ora, non vorremmo essere pedanti, ma 
nella figura 10 riportiamo per completezza 
d’informazione il circuito di base di un 
otofono impiegante TIC “OM200” Philips. 
Questo monta un microfono magnetico da 
5.000 O, un auricolare da 500 O ed un 
resistore di controreazione (RF) da 1 Mega 
O, che deve essere regolato per ottenere 
una corrente di 0,7 mA nel carico. 

Impiegando TOM200, con un condensa¬ 
tore “Cf’ a goccia di Tantalio, si potrebbe 
realizzare un apparecchio di tipo molto 
moderno, come quello che si vede nella 
figura 11 “in trasparenza” (Siemens), ed 
in radiografìa (fìg. 12). 

Visto il tenore della Sua domanda, caro 
signor G.F., se queste note risultassero 
per Lei scarse o schematiche. La preghia¬ 
mo di riscriverci senza allegare alcun com¬ 
penso; saremo ben lieti di chiarire eventuali 
dettagli 0 di approfondire aspetti che Le 
sfuggano. 


HI-FI, ANCORA HI-FI, 

SEMPRE HI-FI 

Sig. Giuseppe Bombino, viale Mazzini 10 
00040 M. Compatri (ROMA) 

Desidererei informazioni ed equiva¬ 
lenze in merito ai seguenti transistori: 
2SA49, 2SA53, 2SA58, 2SA92, 2SB54, 

2SB189. 

Inoltre vorrei che pubblicasse lo sche¬ 
ma di un amplificatore da 50 W più 
semplice possibile, che impieghi un cir¬ 
cuito integrato, e se possibile i suddetti 
transistori. 

Ecco le equivalenze dei suoi transistori: 
2SA49 = AF132, AF135. (PNP al Germa¬ 
nio perRF). 2SA53 = AF137, AF185 (PNP 
al Germanio per RF). 2SA58; simile al 
precedente. 2SA92 = AF126, AF127, sem¬ 
pre simile ai precedenti. 2SB54 = AC151, 
A C 126 (PNP al Germanio per BF). 

2SB189 = AC131, AC128, AC153, 
AC180: PNP al Germanio finale per BF 
di piccola potenza: 1 W in push pulì. 

Chiaramente, tali transistori formano 
(o formavano se ^recuperati) l’equipaggia¬ 
mento attivo di un ricevitore superetero¬ 
dina piuttosto vecchio. Non ve n’è uno 
solo adatto alTimpiego in un amplifica- 


112 




















































lOju 25V 


100K il 

(A) 05 


IK 

-mh 


w. 


a) 


2N3569 MJ2955 

2N4355 2N3055 


:51K 


51K 


-mh 


15V 


2K 





CD0014 

5on 


CD0014 ' 


-0+36V 


tri 5omw 

560niw 

- m - 




5on 


5on 


1 


560aiw 
-jyyyyu_ 

Wlflf 




2K 


« 




-0-36V 


2A 


Fig. 13/a - Schema elettrico completo di un 
HI-FI monocanale da 50 W impiegante un 
IC pA 709. 


Fig. 13/b - Schema di un sistema in grado 
di erogare una tensione di 36 + 36 V, 2 A. 
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tore HI-FI concepito con le tecniche odierne. 

Possono essere utilizzati per applicazioni 
sperimentali in genere. 

Lo schema completo di un HI-FI mono¬ 
canale da 50 W impiegante un circuito 
integrato (duplicabile se si desidera il 
funzionamento stereo) appare nella figura 
13/a. Abbiamo scelto un circuito semplice 
come pochi, e dalle parti non difficili da 
reperire. Gli elementi passivi (diodi, con¬ 
densatori, resistenze) non meritano com¬ 
menti, mentre per IIC, (\iA 709) si può 
dire che sia difficile citarne uno altret¬ 
tanto comune. I transistori "pilota” sono 
Motorola ed hanno equivalenti nella gam¬ 
ma R.C.A., oppure negli europei BC140 
e BC143. 

I "finali” sono Motorola, rintracciabili 
presso i dettaglianti della Casa, o la sede 
centrale in Roma, non lontana da Lei, 
signor Bombino. 

Poiché Vamplificatore pretende lalimen- 
tazione differenziale, con lo zero al centro, 


sempre nella figura 13/b riportiamo anche 
il circuito di un sistema in grado di erogare 
la tensione prevista di 36 + 36 V, 2 A. In 
questo, si nota Vimpiego di un trasforma¬ 
tore speciale, con prese a 24 - 24 V e 
36 - 36 V; essendo le ultime inutilizzate, 
basta un normale elemento da 24 24 V 

e 2 A massimi di corrente. 

Buttosto, gli elettrolitici di filtro, sono 
più efficaci se il valore è aumentato a 4000 
oppure 5000 [ìF (sempre da 50 Vdi lavoro). 

Concludiamo dicendo che Vimpedenza 
d'uscita dell'apparecchio è 8 Q, standard 
quindi; la sensibilità d'ingresso è di circa 
300 mV per la massima potenza; la banda 
passante supera i 40 Hz - 50.000 Hz entro 
3 dB; il rumore è a - 70 dB e la distorsione 
totale, a 20 W di potenza ha un valore 
di 0,02%, mentre al massimo valore non 
supera lo 0,1%). Il tutto soddisfa larga¬ 
mente le norme DIN, quindi. 

Il montaggio dell'apparecchio è sempli¬ 
ce, ma TR3 e TR4 devono essere montati 


su due radiatori assai abbondanti, e vicino 
alle alette devono essere posti i diodi 
compensatori CD4001 (1N4001 oppure 
1N4002), si che possano essere influenzati 
dal calore diffuso, e reagire adeguatamente. 


MANUALI D’AVANGUARDIA 

Sig. Graziano Ceccotti, via Livornese 42, 
56030 Perignano. 

Sarebbe mia intenzione specializzarmi 
in elettronica industriale, ed in particolare 
nelle macchine utensili e relativi automa¬ 
tismi. Avendo già una buona pratica 
in radiotecnica ed elettrotecnica, mi in¬ 
teresserebbero alcuni testi che trattino 
Targomento, e che siano di attualità. 

Sempre in tema, non sarebbe forse 
il caso di scrivere alle ditte produttrici 
di tali macchine, spiegare il problema 
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RADIOMICROFONI FM 
ED “ INFORTUNI” 



Fig. 14 - Schema elettrico di un radiomicrofono. 


e chiedere gli schemi? 

Alla Sua seconda interrogazione rispon¬ 
diamo decisamente no. 

Sarebbe infatti tempo perso. In genere, 
i costruttori di macchine automatiche han¬ 
no il terrore che i concorrenti copino i loro 
circuiti, una vera e propria ossessione. 
Provvedono quindi a cancellare le sigle 
standard degli IC e dei transistori rimar¬ 
candoli con numeri ''di fantasia '', e giun¬ 
gono al punto di sigillare in blocchetti 
di Araldite o simili sezioni circuitali, inse¬ 
rendo aU'intemo delle lastrine di piombo, 
per impedirne la radioscopia! 

Quindi, a Lei, ed agli altri lettori inte¬ 
ressati, diciamo che ogni richiesta di cir¬ 
cuito è inutile. Spesso, neppure a chi ac¬ 
quista macchine dal prezzo di centinaia 
di milioni, vengono dati i "blueprint", che 
sono conservati in cassaforte a disposizione 
di pochi funzionari di grado elevato. 

Relativamente ai manuali, se Lei signor 
Ceccotti, legge l'inglese "tecnico" (se non 


lo legge è facile apprenderlo, bastano le 
nozioni basilari della lingue) ecco qui un 
indirizzo di molto interesse: Electronic and 
Control Engineer’s Book Club; 582 Prin¬ 
ceton Road, Hightstown, NJ. 08520 
(U.S.A.). Questa organizzazione, vende (ed 
invia in tutto il mondo) manuali recentis¬ 
simi e di assoluta avanguardia che trat¬ 
tano elettronica, fisica, controllo di mac¬ 
chine, ad un prezzo scontato dal 20% 
al 30®/o se si accetta la clausola di acqui¬ 
stare almeno quattro volumi ogni due 
anni; pochi tra centinaia di titoli, diverse 
centinaia. 

Se Lei non legge l'inglese, e non ha 
intenzione di apprenderlo (ma oggi pur¬ 
troppo, senza questa conoscenza, si fa ben 
poco in elettronica). Le consigliamo di 
chiedere il catalogo delle pubblicazioni 
alla Editrice C.E.L.I., via Gandino 3,40100 
Bologna. 

Questa Casa è specializzata nel tradurre 
le migliori opere tecniche estere, anche 
nel settore degli automatismi. 


Sig. Nando Piattelli, 

Genzano, Roma 

Sono un giovane principiante, ma ho 
già realizzato diversi montaggi con suc¬ 
cesso, più che altro in Bassa Frequenza. 

Desiderando di passare agli esperi¬ 
menti R.F. ho iniziato con un radiomi¬ 
crofono, copiando lo schema di una 
scatola di montaggio. 

L’apparecchio però non ha assoluta- 
mente emesso alcun segnale captabile 
con un radioricevitore FM. Senza perdere 
la voglia, ho costruito un altro apparec¬ 
chio su schema datomi da un amico. 
Nuovo insuccesso, e bisogna dire che è 
strano perché questo apparecchio l’ho 
sentito funzionare quindi non ci può esse¬ 
re qualche sbaglio. 

Ora ricorro a Voi per ottenere uno 
schema sicuro al cento per cento, ed il 
più semplice possibile, grazie. 


Il più semplice tra i vari schemi di cui 
disponiamo (e sono Tanti!) è riportato 
nella figura 14; si impiegano due transi¬ 
stori "complementari" cioè dalle presta¬ 
zioni eguali, ma uno NPN (stadio oscilla¬ 
tore) ed uno PNP (modulatore). Possono 
essere rispettivamente, un BC109 ed un 
BC178. I due funzionano "in serie per 
l'alimentazione" in un circuito che se non 
è nuovissimo, ha una provata efficienza. 
Con tale sistema, si risparmiano diverse 
parti a tutto vantaggio della compattezza 
e dell'economia. 

L'unico avvolgimento previsto, quello di 
sintonia, impiega cinque spire di filo in 
rame da 0,6 mm (vi è una presa centrale) 
avvolte su di un supportino da 0 6 mm 
munito di nucleo ferromagnetico che serve 
per "centrare" la frequenza desiderata, sì 
che l'emissione non coincida con un pro¬ 
gramma R.A.I. o di qualche Radio Privata. 

Ben poco altro v'è da dire, specie con¬ 
siderando che nella figura 15 è riportato 
il piano di montaggio, assai semplice. 

Circa le Sue peripezie, signor Piattelli, 
Le diremo che un principiante di nostra 
conoscenza, accusò una serie di... "inciden¬ 
ti" simile alla sua. Prima funzionava tutto 
quel che metteva assieme, poi d'un tratto 
nulla, zero, una esperienza negativa dietro 
l'altra. 

Il ragazzo ricorse ad un tecnico, e questi 
scoprì che la causa del misterioso conca¬ 
tenamento di "sfortune" assai semplice: 
il bersagliato dalla sorte possedeva un uni¬ 
co 2N1613, e lo smontava da un apparec¬ 
chio per trasferirlo nel successivo. 

All'inizio della "serie nera" il transistore 
si era guastato, quindi tutti i montai 
sperimentali effettuati con un 2N1613fuori 
uso, ovviamente non potevano dar segno 
di vita... 

Non starà capitando qualcosa del genere 
anche a Lei, signor Piattelli? 
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in kit L. 89.000 
montato L. 128.000 


20+20 WUK186 


IN VENDITA PRESSO TUnE LE SEDI 


IN ITALIA»: 












conrinnazkHie 
stereo lO+lOw 





4 CAMBIADISCHI Xollaro” 
I MOO. 610 

Velocità: 16 - 33 - 45 - 78 
Iri/ min. 

ressione d’appoggio: 
regolabile. 

Completo di cartuccia, base 
in legno e coperchio in pie»- 
glass. 

Dimensioni: 390x350x170 
RA/0334-00 


: SINTONIZZATORE STEREO 
- Hl-R AMTRON 

Gamma di freq. 88-108MHz 
Sensibilità: 1.5 fiV (s/n 30dB) 
Distorsione: 0.5 % 
Separazione: 30 dB (a 1 kHz) 
Risposta in freq.. 25 20(X)0Hz 
Mobile in alluminio nero. 
Dimensioni; 260x150x78 
SM/1541-07 



1 DIFFUSORI ACUSTICI ì AMPLIRCATORE STEREO 

0 Hl-R GBC HI-FI AMTRON 

Potenza nominale: 20W Potenza musicale; lO-HOW 

Impedenza 8 ohm Potenza continua; 5-1-5W 

Altoparlanti impiegati; Impedenza. 4 8 ohm 

1 woofer diametro 210 mm Risposta in freq 40 20(XX}Hz j 

1 tweeter diametro 100 mm Sensibilità ingressi: 250mV 

Mobile in noce, tela nera Mobile in alluminio nero 

Dimensioni; 390x235x180 Dimensioni: 260x150x78 

AD/0720-00 SM/1535-07 


£ 175 boo 


(I.V.A. inclusa) 











IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 










